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1. Allgemeines 


Die Eréffnung des Heinrich-Hertz-Institutes fiir Schwingungs- 
orschung in Berlin. Schalltechnik 3, 21, 1930, Nr. 2. 


adimir Karapetoff. Some recent changes in our attitude towards the 
ature of the physical world. Journ. Frankl. Inst. 209, 361 —372, 1930, Nr. 3. 


. Baxandall.. Historical exhibits at the twentieth annual exhibition of 
she physical and optical societies. Journ. scient. instr. 7, 81—84, 1930, Nr. 3. 
- H., Ebert. 
. A. Sampson and A. E. Conrady. On Three Huygens Lenses in the Pos- 
ession of the Royal Society of London. Proc. Edinburgh 49, 289—299, 


1928/1929, Nr. 4. Scheel. 


BE. Janecke. J.J.van Laar. Chem.-Ztg. 54, 117, 1930, Nr. 12. 


fi. Freundlich. I. Traube zum 70. Geburtstag. Kolloid-ZS. 50, 194—196, 1930, 
Nr. 3. H. Ebert. 


Peter L. Tea. Free fallapparatus, Newton’s second law of motion. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 17, 138—144, 1928, Nr. 2. Vert. beschreibt eine Fallmaschine mit 


1/459) sec MeBgenauigkeit. Sachse. 


Martin Shepherd. A simple control stopcock for gas analysis apparatus. 
Journ. of Res. Bur. of Stand. 4, 23—26, 1930, Nr. 1 (R.P. 130). Nach einem kurzen 
Hinweis iiber eine halbautomatische Vorrichtung zum Umifiillen von Gasen wird 
‘ein besonderer Hahn beschrieben. Er hat zwei Bohrungen, senkrecht zueinander, 
die eine von diesen ist verengt, so da® sie nur einen geringen DurchlaB erméglicht. 

: H. Ebert. 
Kinig. Druckregler und Druckreglung. Gas- u. Wasserfach 78, 55—61, 
85 —90, 1930, Nr. 3u. 4. Es wird eine Ubersicht iiber die verschiedenen Konstruk- 
tionen der Druckregler gegeben. Die jetzigen, gegen die friiheren stark gestiegenen. 
Anforderungen sind recht hoch: der Vordruck ist gewéhnlich sehr groB und be- 
‘trachtlichen Schwankungen unterworfen. Bei kleineren Vordrucken sind die 
DurchlaBmengen meistens sehr groB, bei hohen dagegen haufig sehr gering, zu- 
weilen gleich Null, so da® der Regler nicht nur als Drosselorgan, sondern auch als 
Absperrorgan dienen soll. An diese mit vielen Beispielen belegten Erérterungen 
schlieBen sich einige grundsatzliche Bemerkungen iiber Behalterstationen ftir 


Ferngasversorgung an. H, Ebert. 


Physikalische Berichte. 1930 * 


; 


1114 1. Allgemeines. — 2. Allgemeine Grundlagen der Physik ; 
K. C. D. Hickman. A low-pressure tensimeter. Journ. phys. chem. 33 


627— 636, 1930, Nr. 3. [S. 1198.] Vek Eber 


: 
S. G. Barker and M. H. Norris. An instrument for the measurement of t] 
contour of fibres and filaments. Journ. scient. instr. 7, 22—24, 1930, Nr. - 
Es wird ein Gerat beschrieben, mit dem man diinne Fasern, Haare und Faden vor 
1 bis 25 cm Lange in jedem Querschnitt ihrer Lange und jedem Durchmesser eina 
Querschnittes messen kann. Dazu wird die Faser in einer auf die Lange dd 
MeBprobe einstellbaren, zwei Spannklauen aufweisenden Vorrichtung gespannt 
Vor der Spannvorrichtung ist ein Beobachtungsmikroskop wie bei einem Saiter] 
galvanometer angeordnet, das eine VergréBerung bis iiber 500fach der Abbilduns 
zulaBt. Die Spannvorrichtung kann in einer Fiihrung vor dem Objektiv de¢ 
Mikroskops so verschoben werden, da iiber die ganze Lange beobachtet werde: 
kann; auBerdem sind die Klauen gemeinsam um den gleichen Winkel drehban 
so da auch jeder beliebige Faserdurchmesser meBbar wird. Ein 90°-Prisma vor dem 
Okular dient dazu, das durch Beleuchtung der Faser von hinten entstehend 
Bild auf eine horizontale Ebene zu projizieren. Das Gerat ist im besonderen fii’ 
Untersuchungen, wie sie in Textilforschungsinstituten an Fasern verschiedened 
Art angestellt werden, gedacht. W. Keil 


FJ 


zwei Komplementiirfarben (Griin und Rot) durchlissig. Die Absorptionsander ng 
mit der Farbstoffdichte folgt im allgemeinen fiir jede Wellenlange gesondert den 
Beerschen Gesetz; das Verhaltnis der Absorption der beiden Spektralbezirke ist 
also im allgemeinen von der Schichtdicke abhangig. Dieselbe Lésung kann also je 
nach Schichtdicke rot, wei oder griin erscheinen. Welche organische Lésung sich! 


fiir diesen Demonstrationsversuch eignet, ist nicht gesagt. Deiobeks 


Max Raudnitz. Theorie der Fehler von GroBwaagen. Me&technik 6, 31—38) 
1930, Nr. 2. Nach einer kurzen Kinleitung tiber GroBwaagen werden die Be 


voller Normallast gepriift werden, den Vorschriften entsprechen, aber nicht nach 
dem abgekiirzten Staffelverfah y 


Staffelzahl méglichst klein, 


Die bis jetzt hauptsiachlich angewandte Staffelzahl m = 10 sollte nur dann belt | 


behalten werden, wenn die Normallast nicht mehr als ein Zehntel der Héchstlast - 
ausmacht. Mentzel, 


= 
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. Geiger. Das Messen von Beschleunigungen. Me8technik 5, 211— 217, 1929, 
y. 8. Verf. gibt eine Theorie der direkten Messung von Beschleunigungen vom 
lynamischen Standpunkt betrachtet und stellt hierbei fest, da die halbaperio- 
sche Dampfung der aperiodischen vorzuziehen ist, wobei aber noch Beschleuni- 
gen richtiger verzeichnet werden, deren Frequenz bis zur Halfte der Eigen- 
requenz des Systems betragt. Will man die Beschleunigung méglichst nahe am 
ginn der Bewegung wissen, empfiehlt es sich, die Eigenfrequenz méglichst hoch 
— etwa 16mal oder noch héher als die Wechselzahl der erregenden Beschleunigung 
= zu legen. Die abgeleiteten Gesetze gelten ganz allgemein fur horizontale, 
ertikale sowie auch fiir Drehbeschleunigungen. Die Ausbildung des MeBgerats 
ichtet sich lediglich nach den praktischen Gesichtspunkten einer sauberen und ge- 
iigend reibungsfreien Aufzeichnung. Bei der Verwendung der angefiihrten Me6- 
gerate an Kraftfahrzeugen auf StraBen, bei denen die vorkommenden Uneben- 
heiten von der denkbar verschiedensten Héhe und Lange sein kénnen, mui} man 
die Higenfrequenz bedeutend mehr als 16mal so hoch als die normale Schwingungs- 
zahl wahlen. Dies hat dann mancherlei Nachteile; auch ist es dann sehr schwer, 
die theoretisch erforderliche halbaperiodische Dampfung durchzufiihren. 
A. Burmester. 
J. Haag. Théorie des goupilles deraquette. C. R. 190, 576—578, 1930, Nr. 9. 
Verf. gibt die Resultate an, die sich aus einer Theorie ergeben, die ohne die sonst 
iiblichen Annahmen fiir die Ursachen der Verzogerungen oder Beschleunigungen in 
der Gangart von Uhren entwickelt ist. Ein ausfiihrlicherer Bericht tiber die Arbeit 
wird in Aussicht gestellt. A. Burmester. 


Ps 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik 


G. Y. Rainich. Radiation and relativity. Il. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 
654—657, 1928, Nr. 8. In Fortsetzung seiner friiheren Untersuchung (siehe diese 
Ber. 10, 1351, 1929) gibt Verf. ein explizit berechnetes Beispiel dafiir, daB ein 
-nicht-periodisches Spannungs-Energiefeld ein periodisches Kraftfeld erzeugen 
‘kann. Lanczos. 


‘J. Frenkel. On the Correct Formulation of Pauli’s Exclusion Principle. 
Nature 125, 235—236, 1930, Nr. 3146. Das Pauliprinzip sagt nicht aus, dab zu 
gwei Elektronen mit parallelem Spin die in den Koordinaten antisymmetrische 
‘Bigenfunktion gehéren miisse und umgekehrt, sondern beide Einstellungen sind 
‘bei gegebener Energie méglich und nur verschieden wahrscheinlich. Die in Paulis 
Theorie des Magnetelektrons auftretenden Funktionen Ya und ys (-- mit 
| Bezug auf die innere Quantenzahl) geben durch ihre Absolutquadrate die Wahr- 

scheinlichkeit der einen und der anderen Orientierung an, und nur im Falle sehr 

starker Felder wird vB = y, = 0. In Diracs wellenmechanischer Formulierung 

des Pauliprinzips ist im Falle von nElektronen die Wellenfunktion y (% Y1 %1%1- ++ 
Ain Yn nr Pn) antisymmetrisch in den vier Variablen x yzo der verschiedenen Elek- 
tronen und stellt mit den beiden méglichen Werten (-— 1%) der Spinvariablen (¢) 
im allgemeinen einen Komplex von 2” Funktionen der Koordinaten (xyz) allein 
dar; diese Funktionen brauchen nicht antisymmetrisch in den Koordinaten ver- 
schiedener Elektronen zu sein. Wessel. 


Eugéne Bloch. L’ancienne et la nouvelle théorie des quanta. ~ 4178. 
Paris, Librairie scientifique Hermann et Cie., 1930, Eine leichtverstandliche und 
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angenehm zu lesende Darstellung der wichtigsten Ergebnisse der alteren une 
neueren Quantentheorie. In der ersten Halfte des Buches sind das Plancksch 
Strahlungsgesetz, Photoeffekt, Dopplereffekt, Comptoneffekt, sowie die Bohrsch 
Theorie (insbesondere Zeemaneffekte) diskutiert. Ein Kapitel tiber die Hamilton 
sche Mechanik bildet den Ubergang zur Quantenmechanik. In dieser zweiter 
Halfte sind enthalten: das Korrespondenzprinzip, die de Broglie-Wellen mit der 
Experimenten von Davisson-Germer, G. P. Thomson, Rupp; die Schrédinge 
gleichung nebst Anwendungen (Oszillator, Rotator, Wasserstoffatom), did 
Matrizenmechanik und deren Aquivalenz mit der Wellenmechanik; das Unt 
bestimmtheitsprinzip; Bosestatistik und Fermistatistik. Kudars 
John Q. Stewart. Indetermination Principles Involving k and e. Physg 
Rev. (2) 34, 1289—1290, 1929, Nr. 9. Es wird der Versuch gemacht, die Un® 
bestimmtheitsrelation durch Einfiihrung aquivalenter Dimensionen (Entropie¢ 
Ladung, Wirkung — Temperatur, Potential, Frequenz —, Volumen, Flacheg 
Entfernung) auf Thermodynamik und Elektromagnetismus zu iibertragen. Der 
Verf. gibt ein optisches Experiment an, mit dem er seine Uberlegungen zu be: 
statigen beabsichtigt. Sachse 9 


S. Roginsky and L. Rosenkewitsch. The Quantum Theory of the Kinetics of 
Homogeneous and Heterogeneous Reactions. Nature 125, 347—348, 1930. 
Nr. 3149. Fiir die Theorie der chemischen Reaktionen liefert die Quantenmechanik 
eine wesentliche Erkenntnis tiber den spontanen Zerfall von Molekiilen. Diesem 
Vorgang ist analog zum radioaktiven «-Zerfall (Gamow), zum Augereffekt und zum 
Ionisierung durch elektrisches Feld (Oppenheimer); d.h. zum Zerfall ist nicht) 
notig, die Aktivierungsenergie zu erreichen. Auf Grund dieser Vorstellung wi di 
‘eine Formel fiir die Reaktionsgeschwindigkeit abgeleitet. Vgl. noch die vom 
Verf. zitierte Abhandlung von Langer, Phys. Rev. 37, 92, 1929. Kuda 


W. Heitler, Der gegenwirtige Stand der quantenmechanischen Theorie¢ 
der homéopolaren Bindung. Phys. ZS. 81, 185—204, 1930, Nr. 5. Zusammen-' 
fassende Darstellung der bekannten Methoden und Diskussion ihres Giiltigkeits-- 
bereichs. Quantenmechanische Bedeutung der in der Chemie iiblichen Valen 
begriffe. Weitere Problemstellungen werden angedeutet (Durchfiihrung fiir nicht; 
kugelsymmetrische Atome, angeregte Atome, mehratomige Molekiile). Peierls. : 


_ J. L. Snoek jr. Priifung der Quantenmechanik des Wasserstoffatoms: 
durch Absorptionsmessungen in der Balmerserie. Arch. Néerland. (3a)} 
12, 164—204, 1929. Verf. untersucht die Absorption der Balmerlinien in einem 
elektrisch angeregten H,-Geisslerrohr. Der Vergleich der Absorption der beiden} 
Komponenten der Hg-Linie mit Hilfe eines Echelons fiihrt zur Verneinung des} 
metastabilen Charakters des ersten angeregten H-Zustandes (der von der alten} 
Sommerfeldschen Theorie gefordert, von der neuen Elektronendralltheorie der’ 
Feinstruktur unwahrscheinlich gemacht wurde). Die absolute Bestimmung des 
Absorptionsverhaltnisses He/Hg und H g/Hy ergibt eine befriedigende Uberein- 
stimmung mit der Schrédingerschen Theorie. *H. Rabinowitsch. 


Egil A. Hylleraas. Die Elektronenaffinitat des Wasserstoffatoms nach 
der Wellenmechanik. ZS. f. Phys. 60, 624—630, 1930, Nr. 9/10. * .[S..1127% 
Finkelnburg. 
Miguel A. Catalin. Quantendefekte und letzte Linien bei den Elementen 
der Eisenperiode. Anales Soe. Espanola Fisica Quim. 28, 83—100, 193 
[S. 1165.] *R. K. Miiller. 


: 
- 
; 
i 
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= W. Nordheim. On the Kinetic Method in the New Statistics and its 
plication in the Electron Theory of Conductivity. Proc. Roy. 
oc. London (A) 119, 689—698, 1928, Nr. 783. H. Ebert. 


oseph Larmor. The Scientific Principle of Uncertainty. Nature 125, 345, 
930, Nr. 3149. Schon 1872 hat Clerk Maxwell die Méglichkeit betrachtet, 
ab Zufall und Wahrscheinlichkeit in den primaren Naturgesetzen auftreten 
énnten (Inauguralvortrag in Cambridge). Die Maxwell-Boltzmannsche 
jelleneinteilung des Phasenraumes ist eine Vorahnung der quantenmechanischen 
nbestimmtheitsrelation. Kudar. 


irnst Gehreke. Die Krisis der Physik. Forschungen u. Fortschr. 6, 119—120, 
930, Nr. 9. Verf. kommt zu dem SchluB, daB es keine Krisis der Physik, sondern 
hur eine Krisis der mathematischen Beschreibungsweisen in der Physik gibt. Scheel. 


3. Mechanik 


0. Onicesco. Surl’emploidesmétho desfonctionnelles dans lamécanique. 
Bull. math. et phys. Bucarest 1, 33— 36, 1929, Nr.1. Der Verf. zeigt an zwel 
binfachen Beispielen die Anwendung der Methode der Funktionalgleichungen auf 
Probleme der Mechanik. Das eine Beispiel behandelt die Bestimmung des Schwer- 
punkts eines homogenen Kreissektors, das andere die Herleitung der Bettischen 
Formeln. Neue Ergebnisse werden durch diese Methode gegeniiber den gewohn- 
ichen und wohlbekannten der Differentialrechnung nicht gezeitigt. Traenkle. 


Tullio Levi-Civita e Ugo Amaldi. Lezioni-di meccanica razionale. Vol. I. 
Cinematica. Principie statica. 2. Aufl. XIV und 8078. Bologna, Nicola 


anichelli, 1930. Scheel. 


Paul E. Klopsteg. The application of spark recording to experiments in 
mechanics. Journ. Opt. Soc. Amer. 19, 335—344, 1929, Nr. 5. Durch Anwendung 
der Funkenaufzeichnung bei Versuchen in der Mechanik, z. B. bei Beschleunigungs- 
versuchen, lassen sich die Apparate und das Verfahren wesentlich vereinfachen und 
dabei verbessern. Die Methode besteht darin, da® man die Augenblickslagen nach- 
einander mittels gleich langer Funken .so auf empfindlichem Papier registriert, 
da® darauf eine hervorstehende Spur entsteht. Zur Erzeugung der gleich langen 
Funken dient ein elektrisch in seiner Schwingung konstant gehaltener Stahlstab, 
der den primaren Batteriekreis einer geeigneten Funkenspule schlie®t und 6ffnet; 
ein Impulszahler zahlt die Schwingungen des Stahlstabes. Fiir die ganzen hier in 
Frage kommenden Untersuchungen kommt man mit zwei Staben verschiedenen 


Querschnitts aus. Spiess. 


Peter L. Tea. Free fallapparatus, Newton’s second law of motion. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 17, 138—144, 1928, Nr. 2. [S. 1113.] Sachse. 


L. Prandtl Bemerkungen zur Hydrodynamik. ZS. f. angew. Math. u. 
Mech. 8, 249—251, 1928, Nr. 3. Bemerkungen zu dem Kissinger Vortrag von 
R.v. Mises. Vgl. diese Ber. 9, 638, 1928. Scheel. 


R. vy. Mises. Erwiderung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8, 251—252, 1928, Nr. 3. 
: Scheel. 
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Walter Fritsch. Der Einflu®B der Wandrauhigkeit auf die turbulent 
Geschwindigkeitsverteilung in Rinnen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. | 
199— 216, 1928, Nr. 3. H. Eber 


(. Schmieden. Die unstetige Stromung um einen Kreiszylinder. Ings 
Arch. 1, 104—109, 1929, Nr. 1. In dieser Arbeit wird die Str6mung um eine 
Kreiszylinder mit Hohlraumbildung hinter dem Zylinder untersucht. Hierzu wip 
die Methode der konformen Abbildung benutzt, wie sie schon Helmholtz an 
wendet, dessen Ansitze spater durch Levi-Civita, Brillouin u. a. weite 
ausgebaut wurden. Die numerische Rechnung geht bis zur Bestimmung dd 
Hohlraumbegrenzung und des gesamten Strémungsbildes sowie der Druckve: 
teilung an dem umstrémten Teil des Zylinders. Traenkli} 


P. Stamberger und C. M. Blow. Methode zur direkten Bestimmung de 
Volumkontraktion. Kolloid-ZS. 50, 269—271, 1930, Nr. 3. Zwecks unmitte# 
barer Bestimmung der Volumenkontraktion bei der Quellung wird — unte 
Anwendung auf die Quellung verschiedener Praparate von Rohkautschuk i 
Toluol — ein pyknometerartiges GefaB beschrieben, das oben in eine kalibriert: 
Kapillare miindet und aus einem seitlichen AnsatzgefaB den Zulauf der ausge 
kochten Quellungsfliissigkeit zu der zunachst in den Kolben eingewogenen un: 
sorgfaltigst evakuierten Probe des zu quellenden Stoffes gestattet. Nach Verschlu‘ 
der Absperrhaéhne ist die Volumenkontraktion unmittelbar an der Kapillari 
abzulesen. Resultate fiir Kautschuk (bei Einwirkung von rund 70 cm? Toluol a 
4 g Rohkautschuk): 0,003 bis 0,007 em je Gramm Kautschuk, in gréBenordnungs 
maBiger Ubereinstimmung mit fritheren Messungen von Posnjak (0,009). } 

Lothar Hock, 
J. W. Dekker. Berekening van het dichtheidsverloop in de overgan 
laag tussen een vloeistof en zijn damp en van de invloed van dezé 
laag op de lichtterugkaatsing. Physica 10, 89—100, 1930, Nr. 3. Auf Grune 
der Darstellungen von v. d. Waals wird der Dichteverlauf an der Grenze Dampf- 
Fliissigkeit berechnet. Die Ubergangsschicht ist etwa fiinf Molekeln stark. Danm 
wird die Lichtreflexion eines von der Dampfphase einfallenden Strahles behandelt 
Der Reflexionskoeffizient errechnet sich zu ~ 15 .10—4, entsprechend den exs 
perimentellen Befunden von Jamin. Gema 
F. A. H. Schreinemakers. Membrane and Osmosis. V. Proc. Amsterdam 38. 
2—9, 1930, Nr. 1. Es wird die Osmose einer binaren Fliissigkeit durch eine fini 


i 


beide aufnahmefahige Membran behandelt. Gemantd 


S. E. Sheppard and R. C. Houck. The structure of gelatin sols and gels 
I. The viscosity of Gelatin Solutions. Journ. phys. chem. 34, 273—298, 193 
Nr. 2. Davis und Oakes haben nachgewiesen, da die Abhangigkeit der V * 
kositét von der Zeit nur unterhalb einer kritischen Gelatinierungstemperatur 
vorkommt. Hier wird gezeigt, daB eine solche Temperatur zwar existiert, 
jedoch von der Konzentration des Sols, von der Aziditat und ahnlichem abhangt,, 
also keine allgemeine Solkonstante ist. Gemant. 


Moriso Hirata. Experimental Studies on Adsorption by Means of X-Rays. 
Proc. Imp. Acad. Tokyo 5, 450— 453, 1929, Nr. 10. Es wird versucht, mit Hilfe von: 
Réntgenstrahlen tiber das Wesen der Adsorption Aufschlu8 zu gewinnen. 
diesem Zweck wird die Streuung von Cu K-Strahlung 1. an reiner Kokosnu8kohle, 
2. an mit verschiedenen Alkoholdaémpfen beladener KokosnuSkohle und 3. an den. 
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Ikoholen im fliissigen Aggregatzustand untersucht. Angenommen, die in den 
ren der Kohle adsorbierten Dampfe befanden sich im gleichen Zustand wie in 
lissiger Phase, so miiBten die Streukurven von 1 und 3 einander superponiert 
jeselbe wie 2 ergeben. Das Experiment ergab ein anderes Resultat, und zwar ist 
as Maximum der durch Superposition von 1 und 3 erhaltenen Kurve gegen das von 
verschoben. Verf. schlieBt hieraus, daB Dampfe in anderer als in fliissiger Form 
a der Kohle adsorbiert sind. Beuthe. 


ferle Randall and J. 0. Halford. Equilibria involving some complex ions 
f silver and the free energy of some silver compounds. Journ. 
Amer. Chem. Soe. 52, 178—191, 1930, Nr. 1. Verff. behandeln die Gleichgewichte 

den Lésungen der schwerléslichen Verbindungen von Silber, in denen durch 
knwesenheit schwacher Saéuren oder Basen komplexe Silberionen entstehen. 
3 werden untersucht die Léslichkeiten von Silberchlorid und -oxyd in wassrigen 
.osungen von Ammoniak und diejenigen von Silberchlorid und -cyanid in wassrigen 
Quecksilbercyanidlésungen. Gemessen werden ferner die Léslichkeiten verschie- 
lener Silberjodide in Kaliumeyanid und von Silberbromid-, -jodid und -thiocyanat 
_Kaliumthiocyanat. Bestimmt wurden die Aktivitatskoeffizienten von Silber- 
mmoniumchlorid, Silberammoniumbromid, Silberammoniumhydroxyd und Silber- 
yanwasserstoffsiure. Die Léslichkeitswerte von Silbersalzen in schwachen 
Sauren wurden nachgepriift und die freien Energien einiger _Komplexionen be- 
echnet. Gefunden wurden fiir die freien Energien von AgCl — 26,220 cal, von 
gBr — 22,910 cal, von AgJ(hexag.) — 16,356 cal, von AgJ (getaut) — 15,825 cal, 
on Ag(SO,);’ — 226,545 cal, von Ag(NH;), — 4,003 cal, von HAg(CN)s 
72,047 cal, von AgCN 38,499 eal, von Ag(CN), 72,047 cal. L. J. Weber. 


A. M. Patel and B. N. Dessai. The kinetics of coagulation. Trans. Faraday 
Soc. 26, 128—133, 1930, Nr. 3 (106). Der Reinheitsgrad und die Konzentration 
sines Kolloids beeinfluBt seine Koagulationsgeschwindigkeit. Mit zunehmender 
Dialyse und Verdiinnung geht die §-férmige Kurve in eine einfach gekrimmte uber. 


Daraus ergeben sich gewisse Folgerungen iiber den autokatalytischen Verlauf der 
0a Gemant. 


Voligang Pauli und M. Wittenberger. Zur Kenntnis der Nebenionenwirkung 
bei der Elektrolytkoagulation der Kolloide. Kolloid-ZS. 50, 228—241, 
1930, Nr. 3. Den Einflu8 der Nebenionen (gleichgeladenen Ionen) auf die Stabilitat 
ron Kolloiden erklaren Verff. dadurch, da’ die Aktivitat der Gegenionen abnimmt. 
TInd zwar ist diese Abnahme in der Tonenwolke, welche die Teilchen umgibt, 


viel intensiver, als im Innern der Lésung. Die Theorie wird durch verschiedene 
} Gemant. 


Experimente belegt. 
Nadine vy. Weimarn. Uber kolloides Eis in zu Glas-erstarrten Zucker- 
lésungen. Kolloid-Zs. 50, 241—247, 1930, Nr. 3. Wird konzentrierte Zucker- 
lésung bis — 80° C abgekiihlt, so zeigt sich, daB das Eis in kolloider Verteilung vor- 
hhanden ist. Bei 50% igen Lésungen ist die Dauer des kolloiden Zustandes von 
einigen Sekunden. Bei 60 % igen Lésungen dauert er wahrend mehrerer Stunden. 
Uber 65% bleibt die Lésung klar. Gemanet. 


Hans Werner. Fliissigkeitshillen und Klarung. Kolloid-ZS. 50, 247 —262, 
1930, Nr. 3. Bei der Sedimentierung von Suspensionen bildet sich eine scharfe 
Trennschicht zwischen der klaren Lésung und der Suspension. Die Fallkurve 
dieser Schicht weist zwei charakteristische Knicke auf. Es wird einerseits auf die 
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praktischen Folgerungen aus den Lagen der beiden Knicke eingegangen, andeme ' 
seits die Ursachen derselben erértert. Es ergeben sich hierbei wichtige Gesichti 
punkte iiber den Mechanismus der Flockung. ' Geman 


A. Janek und A. Schmidt. Die Koagulation von Kolloiden durch Emuih 
sionen, die sich bei der Temperaturanderung bilden. I. Kolloid-ZS. 56 
263— 265, 1930, Nr. 3. Wird eine kolloide Lésung in eine Mischung von Wasser- 
Alkohol—Benzol gegossen, so tritt Entmischung ein, es bilden sich zwei getrennti 
Schichten und an der Grenzfliche ist das Kolloid angereichert. Die Versucklf} 
werden mit Goldsol ausgefiihrt. Das gesamte Gold sammelt sich erst nach mehn 
maliger Emulsionsbildung an. Geman 


N.R. Dhar. Influence of ageing on inorganic hydrophile colloids 
cellsand colloidsinthe animal body. Journ. phys. chem. 34, 549—553, 1930 
Nr. 3. Mit wachsendem Alter nehmen Sole zunachst Wasser auf und ihre Viskositéi 
steigt. Dann aber verlieren sie an Hydrophilie und geben.das Wasser wieder at} 
Dieselbe Erscheinung zeigen auch organische Zellen. Der Zerfall nach der 
Zelltod in einzelne Korner ist daher aus dem allgemeinen Verhalten der Kolloid 
erklarbar. Gemana 
Thomas Robert Bolam. The influence of lyophile colloids on the precipi 
tation of salts-agar-agar and lead iodide. II. Trans. Faraday Soc. 2 
133—144, 1930, Nr. 3. Die Aktivitat von Jod- und Bleiionen nimmt in Aga 
lésungen stark ab. Auch die Flockung des Bleijodids wird durch Agar gehinde 
man erhalt leicht tibersattigte L6sungen. Der Reinheitsgrad des Agars ist vo 
Hinflu8 auf die genannte Erscheinung. Gemant 

- 
Erwin Meyer. Messung und Begutachtung von Schallisolierstoffen# 
Schalltechnik 3, 23—27, 1930, Nr. 2. Die verschiedenen Definitionen und MeB 
methoden auf dem Gebiete der Luftschallisolierung werden besprochen. Es w 
vorgeschlagen, als Schalldurchlissigkeit das Verhaltnis der auf die Priifwe nc 
auftreffenden zu der von ihr abgegebenen Gesamtenergie zu definieren. Der 
Kehrwert dieser GréBe, in natiirlichen Logarithmen ausgedriickt, heiBt schal 
isolationsziffer, zu deren Bestimmung einfache experimentelle Methoden angegeber 
werden. E. Mey@} 


W. Kucharski. Die Schwingungen von Membranen in einer pulsierenden 
Flissigkeit. Ein Beitrag zur Resonanztheorie des Hérens. Phys. ZS. 31 
264— 280, 1930, Nr. 6. Der Schneckenapparat des menschlichen Gehérs wird durel 
einen Doppelkanal dargestellt, dessen Zwischenwand durch eine Membran ersetzt 
ist, die das von der Reissnerschen Membran und der Membrana basilaris ei nd 
geschlossene Organ darstellt. Die Kanale sind am oberen Ende durch leicht beweg4 
liche Kolben verschlossen, am unteren Ende sind sie durch eine Offnung verbunden, 
die dem Helicotrema entspricht. Es wird gezeigt, daB entgegen alteren Anschaw4 
ungen der Druckausgleich des pulsierenden Labyrinthwassers hauptsachlich dureh 
das Helicotrema erfolgt. Die hin und her schwingende Flissigkeitssaiule versetat! 
durch ihre Massen und Reibungsdrucke die die beiden Kanale trennende ee | 


in Schwingungen. Johannes Kl 
- 


E. Simeon. Microphones for use in the laboratory. Journ. scient. instr. : 
280— 283, 1929, Nr.9. Es werden zwei Mikrophone beschrieben, die fiir “a 
Laboratoriumsgebrauch bestimmt sind in Fallen, in denen nicht die _- 
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uihangung und Zentrierung erfolgt mittels Seidenfaden. Der von der Spule nicht 
fiillte Luftspalt betragt nur etwa 0,3 mm. Das Gewicht der ganzen Anordnung 
st 1,9g; die Eigenschwingung 10 Hertz. Das zweite Mikrophon ist ein Konden- 
atormikrophon mit tief abgestimmter Membran (700 Hertz). Eine Dampfung 
urch Wollfaden und Luftpolster wird empfohlen. Der Elektrodenabstand betragt 
Ewa 0,05mm. Die Empfindlichkeit soll bei 14facher Spannungsverstaérkung der 
nes normalen Kohlemikrophons entsprechen, wahrend das erstbeschriebene 
ikrophon etwa 300facher Verstérkung zur Erzielung gleicher Empfindlichkeit 
edarf. Sell. 


S 


V. B. Morton. Simple Examples of Adiabatic Invariance. Phil. Mag. (7) 8, 
86—194, 1929, Nr. 49. Beispiele zum sogenannten Adiabatensatz der Mechanik: 
in Pendel an gewichtsloser Stange, ein einfacher Oszillator, ein Korper in Planeten- 
ewegung. Variiert werden alle méglichen Parameter, z. B. beim Pendel Masse und 
‘chwere, beim Oszillator die Steifigkeit der Bindung, beim Planeten die Starke des 
raftzentrums. Wessel. 


. Grammel. Das kritische Torsionsmoment kreiszylindrischer Drahte 
Wellen). Ing.-Arch. 1, 243—244, 1930, Nr. 2. Vorliegende Mitteilung bringt eine 
sehr elegante und vor allen Dingen bemerkenswert kurze Herleitung der Formel 
ir das kritische Torsionsmoment M = 2 za/l. Das Ergebnis wird durch eine 
mmittelbar anschauliche Betrachtung der réumlichen elastischen Linie gefunden. 
Traenkle. 
Srwin Schneider. Versuche iiber die Reibung in Gleit- und Rollenlagern. 
SchluB.) Petroleum 26, 337—348, 1930, Nr. 11. Aus den Ergebnissen des ersten 
Peiles dieser Arbeit (siehe diese Ber. S. 835) glaubt der Verf. trotz der verschiedenen 
rereinfachenden Voraussetzungen. bei seinen Untersuchungen schlieBen zu diirfen, 
1a8 der Einflu8 der Randschichten im Gebiet der fliissigen Reibung, wie er ver- 
hiedentlich angenommen wird, nicht vorhanden ist. Die halbflissige Reibung 
teilweise metallische Berithrung) setzt bereits vor dem bekannten Minimum der 
teibungswerte ein. Diese metallische Beriihrung stellt der Verf. durch den Gliih- 
ampchenversuch fest. Demnach soll der Wiederanstieg der Reibungszahl entgegen 
Her Auffassung anderer nicht durch molekularphysikalische Higenschaften der 
Grenzflache, sondern durch die teilweise metallische Beriithrung verursacht sein. 
Die hydrodynamische Theorie hat jedenfalls im Gebiet der fliissigen Reibung volle 
iiltigkeit (!). Die dem widersprechenden Ergebnisse der Messungen von Wolff 
srklart der Verf. dadurch, da® das Lager bei den Wolffschen Versuchen nicht den 
oraussetzungen der Theorie entsprochen hatte. Fiir die an der Grenze zwischen 
Jer fliissigen und halbflissigen Reibung noch zulassige Belastung wird ein Schau- 
bild gegeben. Bei einigen erginzenden Versuchen tiber die Reibung von Rollen- 
lagern bei Olschmierung wird festgestellt, daB in einem Kugellager neben rollender 
Reibung auch fliissige Reibung in erheblichem Mae auftritt und demgemaB die 
eibungszahl von Drehzahl und Zahigkeit in hohem Mae abhingt. 
Johannes Kluge. 
>. Goerens. Neuzeitliche Entwicklung des Edelstahls. .ZS.d. Ver. d. 
Ing. 74, 297 — 302, 1930, Nr. 10. Durch die Anforderungen der Maschinen- und der 
hemischen Industrie veranlaBt, hat um die Jahrhundertwende eine schnelle 
Entwicklung der Edelstahle eingesetzt. Dazu sind notwendig méglichst reine 
Ausgangsstoffe und eine méglichst geringe Zahl metallurgischer Umsetzungen, 
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weshalb vielfach Eisenschwamm verwendet wird. Von EinfluB auf die Beschaffem 
heit sind auch die Herstellungsverfahren, die kurz geschildert werden. Es werdep 
dann besprochen die Alterungssprédigkeit und die Laugenbriichigkeit der nicl 
niedrig legierten Stihle, sowie die AnlaBsprédigkeit der Cr-Ni-Staéhle. Die Beg 
urteilung der Stahle erfolgt nicht mehr nach der chemischen Zusammensetzungs 
sondern nach ihren mechanischen und physikalischen Eigenschaften. Bei dep 
eigentlichen Edelstahlen lassen sich durch geeignete Warmebehandlung héhery 
Festigkeiten erreichen. Naher eingegangen wird auf Schwingungs-, Dauerstandy 
und VerschleiBfestigkeit, sowie auf Magnetisierbarkeit und ihre Beeinflussung 
durch Legierung. Bei den Schnelldrehstahlen wird die Leistungsfahigkeit gleichh 
falls durch Legierung und Warmebehandlung beeinfluBt. Bestimmte Legierungeni 
bei denen kein Schmieden mehr méglich, werden im gegossenen Zustande in Forng 
aufgeschweiBter Plattchen verwendet. Je nach ihrem C-Gehalt sind die nicht 
rostenden Stahle weich, vergiit- oder hartbar, so da8 sie allen Anspriichen genitigeng 
Diese lassen sich auch bei den hitzebestandigen Stahlen erfiillen, bei denen vieg 
Gruppen zu unterscheiden sind: Cr-Fe-C-, Cr-Ni-Fe-C-, Cr-Ni- und Cr-Ni-Al-Feg 
Legierungen, wozu unter Umsténden noch andere Legierungselemente treteni 
Zum SchluB wird auf einige besondere Anwendungsgebiete schwerer Schmiedeg 
stiicke hingewiesen, z.B. im Dampfturbinen-, Dynamo-, Dieselmotoren- und 
Schiffsmaschinenbau, ferner auf nahtlos geschmiedete Hohlkérper, Stahlformgubf 
Oberflachenbehandlung zum Schutz gegen Korrosion und Verzunderung, sowie au: 
die Nitrierhartung. Den jeweiligen Erkenntnissen werden die Werkstoffe selbsti 
auch unter Schaffung neuer Legierungen, ihre Verarbeitung und Warmbehandlung 
angepaBt. Berndt 


R. Grammel. Uber Schwungrader mit radial beweglichen Massen 
Ing.-Arch. 1, 3—15, 1929, Nr. 1. Man kann bei Schwungradern erheblich ar. 
Gewicht sparen, wenn man sie mit radial verschieblichen, federnd gehaltener 
Massen ausstattet. Die Dynamik eines solchen sogenannten Schwingrades wircé 
hier erstmals entwickelt; sie deckt die Griinde dafiir auf, weshalb die bisherige: 
Bauarten sich noch nicht durchzusetzen vermochten, und zeigt iiberhaupt erst! 
auf welche Weise man die an sich gute Idee des Schwingrades in vollem Umfangs 
wird ausnutzen kénnen. Die Rechnung enthalt auch gewisse grundsatzliche 
Nachteile des Schwingrades gegeniiber dem Schwungrad, l4Bt aber doch seine 
Aussicht, im ganzen genommen, fiir kleinere Leistungen in einem durchaus giim4 
stigen Licht erscheinen. Traenklee 


P. Riekert. Beitrag zur Theorie des Massenausgleiches von Stern- 
motoren. Ing.-Arch. 1, 16—21, 1929, Nr. 1. Die bisherigen Untersuchungen iiber 
den Massenausgleich von Sternmotoren iibergehen die Tatsache, da8 nicht a 
Getriebe unmittelbar am Kurbelzapfen angreifen kénnen, sondern an der Schub4 
stange des Hauptgetriebes angelenkt sind. Der vorliegende Aufsatz beriicksichtigt) 
dies und zeigt, daB der Ausgleich erster Ordnung auch hier erzwungen werden ka i 
und daB sich die Krafte zweiter Ordnung durch zweckmaGige Wahl der Lenk-| 
stangenverhaltnisse auf ein Kleinstma herabsetzen lassen. i f 
‘ 


Kurt Miesel. Uber die Festigkeit von Kreiszylinderschalen mit nich 

achsensymmetrischer Belastung. Ing.-Arch. 1, 22—7], 1929, Nr. 1. ct 
Theorie der Schalen ist in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrunc 
getreten. Man ist bestrebt, sich genaueren Einblick in den Spannungsverlauf ine 
Behilter- und Kesselwandungen zu verschaffen, und ferner hat die Verwendung? 


von Schalen fiir Eisenbeton- und Dachkonstruktionen dieses Gebiet auch de 
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Bauingenieur naher gebracht. Die vorliegende Abhandlung setzt die bisherige 
Entwicklung der Theorie fort und gibt die Lésung fiir die Kreiszylinderschale mit 
beliebiger unsymmetrischer Belastung, die in trigonometrische Reihe entwickelbar 
ist. Insbesondere wird die Riickwirkung der Formanderungen der Versteifungs- 
ringe (Spante) auf den Spannungszustand der Schale untersucht. Traenkle. 


H. Reissner. Uber die unsymmetrische Biegung dinner Kreisring- 
platten. Ing.-Arch. 1, 72—83, 1929, Nr. 1. Die Kreisringplatte, welche technisch 
als Kragplatte oder Flanschplatte auftritt, ist fiir unsymmetrische Belastung, 
sei es als Federplatte, sei es als durch Bolzen verspannte Platte, hier zum ersten 
Male durchgerechnet. Es erweist sich, da die kurz in der Arbeit wiedergegebene 
klassische Theorie von Clebsch fiir diesen Fall noch immer die gegebene Methode 
liefert, da® es aber darauf ankommt, die Rechnung so iibersichtlich anzuordnen, 
da® die Schwierigkeiten der numerischen Durchfthrung und der Reihenkonvergenz 
iiberwunden werden. Die Ergebnisse, tabellarisch und kurvenmaBig dargestellt, 
bringen die Federkonstanten und Spannungen von Federgelenken und das seitliche 
Abklingen der Spannungen, sowie die tragende Breite bei Bolzeneinzelbelastung am 
Rande. ; Traenkle. 


Karl Karas. Die kritischen Drehzahlen der fliegenden Welle mit Langs- 
belastung und Kreiselwirkung. Ing.-Arch. 1, 84—103, 1929, Nr. 1. Diese 
Untersuchung betrifft die einseitig emgespannte Welle, die an ihrem freien Ende 
eine Schwungscheibe tragt und dort von einer Einzelkraft beansprucht ist. Dabei 
wird insbesondere auch der Einflu8 des Kreiselmoments der Schwungscheibe 
periicksichtigt. Zuerst wird der Fall einer zur Einspanntangente parallelen End- 
kraft, dann der einer zur Endtangente der verzerrten Welle parallelen Endkraft 
pbehandelt, der bei einer Propellerwelle praktisch verwirklicht ist. Neben strengen 
Lésungen und rechnerischen Naherungsverfahren wird schlieBlich eine graphische 
Ermittlung der kritischen Drehzahlen angegeben. Traenkle. 


K. Karas. Kritische Drehzahlen stetig mit Masse belegter Wellen mit 
Langsbelastung und Kreiselwirkung. Ing.-Arch. 1, 158—202, 1930, Nr. 2. 
Die Beriicksichtigung der Nebeneinfltisse auf die kritischen Drehzahlen rasch 
‘rotierender Wellen hat in neuerer Zeit an Bedeutung gewonnen. Die vorliegende 
Arbeit untersucht den Einflu8 von Langsbelastung und Kreiselwirkung der 
Scheiben auf die kritischen Drehzahlen. Der Untersuchung ist eine Welle kon- 
stanten Durchmessers (glatte Welle) zugrunde gelegt, die gleichmaBig mit Scheiben 
pesetzt ist, dabei greift die Axialkraft das eme Mal konzentriert an den Wellenenden 
an, das andere Mal ist sie tiber die Wellenlange gleichmaBig verteilt. Die verschie- 
denen Lagerungsarten der Welle werden getrennt untersucht. Zur numerischen 
Auswertung der Eigenwerte werden hauptsachlich das Verfahren der elastischen 
Gelenkkette von Hencky und das Ritzsche Verfahren verwendet. Es erleichtert 
die Ubersicht, da® gleichzeitig die strengen Lésungen und ihre Darstellung in 
‘Schaubildern mitgeteilt worden sind. Traenkle. 


R. Mehmke. Neue Konstruktionen der raumlichen graphischen Statik. 
Ing.-Arch. 1, 110—115, 1929, Nr. 1. Entgegen dem Bestreben, die graphische 
Statik des Raumes auf die der Ebene zuriickzuftihren, behandelt der Verf. jene 
selbstandig, indem er jeder durch Grund- und Auf- oder Seitenri8 dargestellten 
Kraft drei Momentvektoren hinzufiigt, so da® die Zusammensetzung und Zerlegung 
von Kraftesystemen im Raum auf die einfachere von Vektoren hinauskommt. 
Der Vorzug dieser Behandlung zeigt sich bei der schwierigsten Aufgabe der Raum- 
statik, der Zerlegung eines Kraftesystems in bis zu sechs Komponenten vor- 
geschriebener Art. Traenkle. 

ake 


1124 3. Mechanik 


0. Domke. Die Spannungsverteilung in einem Schachtpfropfen. Ing,; 
Arch. 1, 116— 122, 1929, Nr..1. Im Bergbau kommt es éfters vor, daB ein Schach 
zeitweise durch einen Betonpfropfen abgeschlossen werden mu8; der Pfropfen hai 
auf seiner unteren Grundflache erhebliche Druckkrafte aufzunehmen und kann sich: 
nur gegen die Schachtwandung abstiitzen. Die Kenntnis der Spannungsverteilun, 
in einem solchen Kérper ist besonders wegen der auftretenden Zugspannunger 
wichtig. Das Ergebnis der in eigenartiger Weise angelegten und durchgefuhrter: 
Rechnung zeigt, daB die Abstiitzung in kelchartigen Schalen vor sich geht; did 
groBten Zugspannungen treten im oberen Teil des Pfropfens auf. Traenkle 


Karl Klotter. Uber die Eigenschwingzahlen der elastischen Quer- 
schwingungen einer ebenen, kreisrunden, belasteten Platte. Ing.. 
Arch. 1, 123—146, 1930, Nr. 2. Der Verf. berechnet die Eigenfrequenzen von a: 
inneren Rande eingespannten Kreisplatten, die am freien AuBenrande eine kon, 
zentrische, gleichmaBig verteilte Masse tragen. Zu diesem Zweck tbertragt er. 
nach dem Vorgang von Hort, die bekannte Dunkerleysche Formel fir die 
Berechnung der Biegungsfrequenzen von Wellen auf das zweidimensionale Proble: 
der Platte. Es sei w, die Eigenfrequenz der Platte ohne Endmasse, w, die Higen+ 
frequenz mit Endmasse bei masseloser Platte. Die Frequenzen @, und @, lass 
sich verhaltnismaBig einfach fiir einen bestimmten Fall numerisch berechnen. 
Dann findet sich die Frequenz w, der Gesamtanordnung nach der Dunkerleysche 
Formel: 


1 1 1 
ag oft op 
Der Verf. weist die angeniherte Giiltigkeit dieser Beziehung an einfachen Fallen,, 
die gleichzeitig einer strengen Behandlung zuginglich sind, nach, wahrend er sie 
fiir schwierigere Faille, die keine allgemeine Beweisfiihrung zulassen, an zahlen- 
maBig durchgerechneten Beispielen verifiziert. Traenkle.. 


E. Rausch. Graphisches Verfahren zur Bestimmung der Eigenfre- 
quenzen bei mehrgliedrigen Schwingungsanordnungen. Ing.-Arch. 1,, 
203—210, 1930, Nr. 2. In dieser Arbeit wird ein neues, graphisches Verfahren zur 
Bestimmung der Eigenfrequenzen der Torsionsschwingungen einer Maschinenwelle | 
angegeben. Das Verfahren beruht, wie das von O. Féppl, darauf, daB man das 
urspriingliche System durch Zerschneiden der Wellenabschnitte und Unterteilen 
der Scheibenmassen auf einfache Einscheibensysteme zuriickfiihrt, die alle mit der- - 
selben Frequenz schwingen miissen. Die Bedingungsgleichung, die zwischen den} 
Teilen der Federlangen und Scheibenmassen erfiillt sein mu, 1aBt sich durch ein: 
Seilpolygon deuten, das durch Probieren gefunden werden kann. Jeder Eigent - 
frequenz entspricht ein besonderes Seilpolygon. Traenkle. . 


E. Kohl. Berechnung von kreisrunden Scheiben unter der Wirkung von. 
Einzelkrafteninihrer Ebene. Ing.-Arch. 1, 211—222, 1930, Nr. 2. Der Se | 
untersucht den Spannungszustand von kreisrunden Scheiben unter der Wirkung von — 
Kinzelkraften, die am Rand der Scheibe angreifen. Die Integration der Differential- - 
gleichungen wird mittels summierbarer Reihen bewerkstelligt. Es werden mehrere — 
symmetrische Belastungsfille bis zum numerischen Ergebnis durchgerechnet. — 
Mit ihrer Hilfe lassen sich durch Superposition eine Reihe schwieriger Belastungs- | 
fille erledigen. Traenkle. 

t 


0. Féppl. Schwingungsdampfer fiir Kurbelwellen. Ing.-Arch. 1, 223 —231, 
1930, Nr. 2. Der Verf. teilt in vorliegender Arbeit eine neuartige Anordnung mit, 
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lurch die Torsionsschwingungen von Kurbelwellen abgedimpft werden. Die 
Surbelwelle wird am einen Ende durch ein iibergestecktes Rohr aus sehr elastischem 
flaterial (Gummi) verlangert. Dabei soll die Anordnung so abgeglichen werden, 
WaB die Higenfrequenz der Gummiwelle mit derjenigen der Maschinenwelle 
ibereinstimmt. Lauft die Welle im kritischen Drehzahlbereich, so wird die Gummi- 
welle zu groBen Ausschlagen angefacht. Die starke Werkstoffdampfung des 
ummis verhindert jedoch, daB die Ausschlage der eigentlichen Welle zu groB 
werden. Die Wirksamkeit der Anordnung ist durch Versuche erwiesen. Traenkle. 


.Mérsch. Uber den Wert der reduzierten Spannung beim Beton. 
Ing.-Arch. 1, 232—242, 1930, Nr. 2. Der Begriff der reduzierten Spannung wurde 
bei den zahen Werkstoffen als ein MaBG fiir die GréBe der Beanspruchung des 
Materials eingefiihrt; die reduzierten Spannungen sind proportional den Haupt- 
dehnungen. Die hier mitgeteilten Versuche beweisen jedoch schlagend, daB es nicht 
berechtigt ist, diesen Begriff auf einen sproden Werkstoff, wie Beton, zu tibertragen. 
ier ist die Hauptzugspannung ein unmittelbares Ma& fiir die Bruchgefahr. 

Traenkle. 
Harry Schmidt. Ein Beitrag zur Theorie der Biegung homogener Kreis- 
Platten. Ing.-Arch. 1, 147—157, 1930, Nr. 2. In vorliegender Arbeit wird das 
Problem der eingespannten Kreisplatte unter einer exzentrischen ringformig ver- 
eilten Last durchgerechnet. Das dabei verwendete, neuartige Integrations- 
verfahren beruht auf der Darstellung der Belastung durch analytische Funktionen. 
Die Ergebnisse lassen sich auf die bekannten Falle der exzentrischen Einzellast und 
der konzentrischen Ringlast spezialisieren. Traenkle. 


Heinrich Hoffmann. Beitrag zur Messung und Analyse mechanischer 
Schwingungen. MeBtechnik 6, 65—69, 1930, Nr. 3. Es wird darauf hingewiesen, 
daB man sich bei der Untersuchung mechanischer Schwingungen meist mit der 
Messung einer Komponente begniigt. Die bekannten Schwingungsmesser sind auch 
meist nicht fiir die gleichzeitige Mehrkomponentenmessung geeignet. Es werden 
einige Beispiele fiir die Bildung der resultierenden Schwingung aus zwei sinus- 
formigen Schwingungselementen erlautert. Es ergibt sich, daB die Bildung der Re- 
sultierenden durch geometrische Addition der Elemente nur dann richtig ist, wenn 
eine einzige Schwingungsrichtung vorhanden ist, die nur durch die Messung 
unter anderen Winkeln in zwei Komponenten zerlegt worden ist. 

Johannes Kluge. 
H. Winkelmann. Elektrisch betatigte Schwingungspriifmaschinen 
‘fiir den Maschinenbau. Schiffbau 31, 104—105, 1930, Nr. 5. Es werden die 
yon der Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg gebauten Priifmaschinen zur Er- 
mittlung der Schwingungsfestigkeit fiir Biege- und Drehschwingungen besprochen. 
Bei beiden Ausfiihrungsformen werden die Stabproben elektromagnetisch zu 
Higenschwingungen angeregt. derart, da8 der schwingende Probestab nach dem 
Summerprinzip den elektrischen Stromkreis des Elektromagnets selbst unter- 
pricht. Die Frequenzen werden an einem Vibrationstachometer abgelesen 
und die Amplituden durch eine einfache optische Vorrichtung ermittelt. 
‘Sinkende Eigenschwingungszahl kiindigt den bevorstehenden Bruch an. Bei 
Biegeschwingungen wird zweckmiBigerweise im Bereich von 2500 bis 4500 Schwin- 
gungen pro Minute und bei Drehschwingungen im Bereich von 1200 bis 1800 Schwin- 
gungen pro Minute gearbeitet. Es wird kurz darauf hingewiesen, daB beide Priif- 
maschinen auch mit einer Vorrichtung zur Bestimmung der erregenden Kraft 
nach GroéBe und Phase und zur Bestimmung der Diaimpfungsarbeit versehen 
werden kénnen. Johannes Kluge. 
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Seikichi Jimbo. Measurement of frequency. Proc. Inst. Radio Eng. 17 
2011 —2033, 1929, Nr. 11. Die Darstellung gliedert sich in drei Hauptteile: 1. Ab 
solute Frequenzmessung. 2. Normalfrequenzoszillatoren. 3. Resonatoren. Did 
Grundlage jeder Frequenzmessung bildet das Zeitnormal, eine astronomisck 
kontrollierte Normaluhr. Als Arbeitsnormal dient eine zweite Uhr, die auf eine 

Chronographen Zeitmarken anbringt. Die Genauigkeit eines Zeitintervalls vo 
6 Minuten wird mit einem Hunderttausendstel angegeben. Zu 1. Eine strobo 
skopische Methode wird eingehend behandelt. Zwei Glimmlampen werden mit den 
zu vergleichenden Frequenzen betrieben und beleuchten gleichzeitig eine strobo 
skopische Scheibe. Ferner wird die Verwendung eines Synchronmotors fur Ton 
frequenz besprochen, der schon von Latour und Lord Rayleigh angegeber 
worden ist. Sein ruckweises Arbeiten macht ihn zur direkten Verbindung mifi 
der stroboskopischen Methode ungeeignet. Erwahnt wird ferner die Verwendun 
harmonischer Oberschwingungen von Rohrensendern in Verbindung mit Kathoden: 
oszillograph oder ,,Frequenzbriicke“. Zu 2. Die Normalfrequenzoszillatorer 
miissen von den auBeren Umstanden unabhangig und konstant arbeiten. Dazv 
gehéren uhrkontrollierte Stimmgabel- und Quarzoszillatoren. Die erster 
brauchen nur bei festgehaltenen duBeren Umstiinden konstant zu arbeiten. 
wahrend ihre Frequenz in jedem Falle durch die Uhr festgestellt werden muB3 
Die Stimmgabeloszillatoren sollen eine stets bestimmte Normalfrequenz abgeben 
EinfluB von Temperatur, Magnetisierung und Schwingungsweite werden unter? 
sucht. Fiir Quarzoszillatoren ist Temperatur, Luftspalt in der Fassung und de 
elektrische Strom von Einflu8. Zu 3. Die Eigenschaften der Resonatoren werde 
durch die Dampfung bzw. Resonanzbreite wiedergegeben. Es kommen elek+ 
trische und mechanische (Quarz-) Resonatoren in Frage. Die experimentelle 
Aufnahme von Resonanzkurven wird beschrieben. W. Pupp. 


Joseph Lichtenstein. Beitrag zur Theorie der Kreiselpumpen. ZS. 
f. angew. Math. u. Mech. 8, 257—272, 1928, Nr. 4. 2 


M. Schrenk. Aufbau und EHinzelheiten deutscher Leicht- und Sport: 
flugzeuge. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 321—330, 1930, Nr. 11. | 


Helmut Beelitz. Der gegenwartige Stand der Heliumgewinnung und 
Heliumforschung. ZS. f. Flugtechn. 21, 109—115, 1930, Nr. 5. H. Ebert.' 


4. Aufbau der Materie 


W.N. Bond. Relationship between h, c and e?. Nature 124, 408—409, 192 
Nr. 3124. Betrachtungen iiber die Wahrscheinlichkeit von Eddingtons B 
ziehung ch/2 ae? = 136. Wessel. . 


Se Fe rr 


W.M. Hicks. The Nucleus as Radiator. Phil. Mag. (7) 8, 108—114, 192 { 
Nr. 48. Verf. postuliert eine Giiltigkeit der gewéhnlichen mechanischen 
elektrodynamischen Gesetze auch im Atominnern und méchte dazu die bekannt 
Schwierigkeiten auf eine nicht niher angebbare Mitwirkung des Kerns meee | 
fiihren. Fir diese mit sehr befremdenden Einzelheiten unterstiitzte Annahme > 


ist hier wohl nicht mehr der Ort. Wessel. . 


T. L. de Bruin. The Moment of the Bromine Nucleus. Nature 125, 414,, 
1930, Nr. 3150. Die von Kimura und Hori beobachtete Feinstruktur der Brom- 
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inien 14Bt sich erklaren, wenn man die von Kiess und de Bruin festgelegten 
Srobstrukturvektoren mit einem Kernmoment i = %/, zusammensetzt. Ritschl. 


G. Gamow. Mass Defect Curve and Nuclear Constitution. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 126, 632— 644, 1930, Nr. 803. Die Stabilitat von Kernen, die aus 
piner groBeren Zahl von «-Teilchen bestehen, la®t sich untersuchen, ohne daf 
nan die Krafte zwischen den Teilchen im einzelnen kennt. Der Zusammenhang 
wischen Atomgewicht und Energie (Massendefekt) stimmt mit dem Anfang 
der Astonschen Kurve tiberein. Dabei erweisen sich jedoch Kerne mit mehr 
als 15 «-Teilchen als instabil. Durch Hinzutreten von Elektronen werden jedoch 
moch gréBere Kerne existenzfahig und bei einigen vereinfachenden Annahmen. 
stimmt die Theorie qualitativ mit den empirischen Tatsachen iiberein. Einige 
Hinzelheiten des Masse-Energie-Diagramms in der Nahe der radioaktiven Kerne 
werden diskutiert. Peierls. 


S. Mrozowski. Bemerkung zur Arbeit von E. Gaviola: ,,The efficiency 
of quenching collisions and the radius of the excited mercury 
atom. ZS. f. Phys. 60, 716—717, 1930, Nr. 9/10. Verf. weist einen Fehler in 
der Gaviolaschen Deutung des Footeschen Reabsorptionsfaktors f nach. 
Dadurch werden die Zahlenwerte von Gaviola etwas geandert. G. Herzberg. 


Max Trautz. Neuere Atomistik. Ein Vortrag tiber den Bau der Materie. 
ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 60, 97—114, 1929, Nr. 3. H. Hbert. 


Gregory Paul Baxter. Thirty-sixth annual report of the committee 
on atomic weights. Determinations published during 1929. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 52, 857—862, 1930, Nr. 3. Scheel. 


James H. Bartlett, Jun. Electron Affinities of the Elements. Nature 
| (Supplement) 125, 459—460, 1930, Nr. 3151. Einen Anhaltspunkt fiir die GréBen- 
ordnung der Elektronenaffinitat gibt eine Extrapolationsregel, nach der die 
Quadratwurzel der Tonisierungsspannungen, Z. B. Bet*, Lit, He, H-, eine lineare 
Funktion der Atomnummer ist. Aus der Reiho Ca**, K*, A, Cl” folgt fiir die 
‘Elektronenaffinitat des Chlors 3 Volt. Da aber der erste Anregungszustand 
des Cl- iiber dem normalen des Cl liegt, kann hier kein diskretes Elektronen- 
_affinitatsspektrum erwartet werden. H. Ebert. 


Egil A. Hylleraas. Die Elektronenaffinitat des Wasserstoffatoms 
‘nach der Wellenmechanik. ZS. f. Phys. 60, 624—630, 1930, Nr. 9/10. Vert. 
hat friiher die Ionisierungsspannungen von He, Lit, Be*t usw. berechnet. Nach 
der gleichen Methode berechnet er jetzt die Elektronenaffinitat des Wasserstoft- 
atoms zu 0,700 + 0,015 Volt = 16 keal/Mol. Prinzipiell laBt sich die Elektronen- 
| affinitét auch durch Anwendung eines Bornschen Kreisprozesses auf Metall- 
| hydride berechnen, wobei von den benutzten GréSen die Dissoziationsenergie 
| des H,, die Sublimationswarme und die Ionisierungsenergie des Metalls, sowie 
die gesamte Warmetonung des Prozesses !/,H, + M = MH gut .bekannt sind, 
nicht dagegen die ebenfalls eingehende Gitterenergie des Metallhydrids. Verf. 
zeigt, daB auf diesem Wege eine genaue Bestimmung der Elektronenaffinitat 
des H-Atoms kaum méglich ist, daB aber umgekehrt auf Grund seines nur die 
Giiltigkeit der Schrédingerschen Wellengleichung auch: fiir Mehrelektronen- 
probleme voraussetzenden genauen Wertes der Elektronenaffinitat auch exakte 
Gitterenergien berechnet werden konnen. Finkelnburg. 
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A. Harvey. The Zeeman Effect in the Band Spectrum of Helium. Il 
Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 583—591, 1930, Nr. 803. [S. 1171.] Staud 


J. L. Snoek jr. Priifung der Quantenmechanik des Wasserstoffatom 
durch Absorptionsmessungen in der Balmerserie. Arch. Néerlan 
(3a) 12, 164—204, 1929. [S. 1116.] *H. Rabinowits 


J. E. Purvis. The influence of different nuclei on the absorption 
spectra of organic compounds. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 421—42 
1928, Nr. 3. H. Hb 


W. Heitler. Der gegenwartige Stand der quantenmechanischer 
Theorie der homéopolaren Bindung. Phys. ZS. 31, 185—204, 1930, Nr. 5 
[S. 1116.] Peierls 


W. E. Garner and J. E. Lennard-Jones.. Molecular Spectra and Moleculas 
Structure. Nature 124, 762, 1929, Nr. 3133. Wiedergabe einer Theorie Barkers 
iiber die Ammoniakmolekel. Nach dieser soll das N-Atom vorwiegend senkrechti 
zur Ebene der drei H-Atome schwingen und zu beiden Seiten von dieser ein 
Ruhelage haben. Mit jedem Schwingungszustand sind zwei EHigenfunktionen. 
eine symmetrische und eine antisymmetrische, verkniipft, von nicht sehr ver- 
schiedener Energie; daher sind die Schwingungsniveaus alle doppelt. Da Uber 
gange immer nur zwischen Zusténden verschiedenen Symmetriecharakters er- 
folgen, erscheinen zwei Absorptionsbanden mit wenig verschiedenen Frequenzeni 
Wessel.! 
Albert Wassermann. Die zwischenatomaren Bindungsfestigkeite 
einiger isomerer Carbonséauren und ihrer Ester. Helv. Chim. Acta 18, 
113—119, 1930, Nr. 2. Hi. Ebert.! 
Albert Wassermann. Molvolumen und Kohasionskrafte einiger geo- 
metrisch- und stellungsisomerer Verbindungen. Chem. Ber. 68, 559! 
— 565, 1930, Nr. 3. Justi... 


Carl Benedicks, N. Ericsson und G. Ericson. Bestimmung des spozifischell 
Volumens von Hisen, Nickel und Eisenlegierungen im geschmolzenen: 
Zustand. Stahl u. Eisen 50, 332—334, 1930, Nr. 11. Vgl. diese Ber. 8. 62 

_ Scheel. . 
Kurt Hess. Zur Kenntnis von Molekulargewichtsbestimmungen}t 
in Hisessig. Chem. Ber. (B) 68, 518—534, 1930, Nr. 2. Durch synthetische vet 
suche an einer Anhydrotrimethylhexose von F. Michael, sowie auch Molekular- - 
gewichtsbestimmungen von Kautschukpraparaten in Menthol von R. Kummerer ' 
sind Zweifel an der Brauchbarkeit der kryoskopischen Methode entstanden, 
besonders auch an ihrer Verwendung zur Konstitutionsermittlung hochmolekular 
Substanzen. Beim Eisessig stellt Verf. fest, da eine Fehlerquelle in der bisherige 
ungentigenden Reinigung gelegen ist. Durch Fraktionierung (Hahnscher Aufsatz) | 
konnte an Hand zweier neuer Kriterien, Schmelzpunkt und Leitfahigkeit, die | 
Reinigung des Hisessigs weiter getrieben werden [spez. Leitfahigkeit < 3,24 . 10-8, 
Schmelzpunkt = 16,65 + 0,02°, Gefrierpunktskonstante = 39 (Benzil)]. An dr 4 
verschieden weit gereinigten LHisessigpraparaten wird der EinfluB der Ver- 
unreinigung dargetan, besonders beim Arbeiten mit sehr verdiinnten Los 
(Konzentration < 0,01%). Allerdings stellt sich bei der Messung der Gefrier 
punktsdepression von 0,02%iger Cellitlssung heraus, daB diese Acetylcellulose 


' { 


ae 
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m der Depression nicht ,,aktiv“ beteiligt ist, es werden Spuren von Wasser und. 
ine zweite unbekannte Erscheinung dafiir verantwortlich gemacht. Weiter werden 
iese kryoskopischen Messungen gemacht an Triacetylcellulose als Faser und 
desorganisierter Form, Trimethylcellulose, Amyloseacetat, Inulinacetat und 
Texacetylbiosan. Wie die Acetylcellulose zeigen die beiden anderen Cellulose- 
erivate eine anomale Gefrierpunktsdepression, die noch geklart werden soll. 
3eim Biosanacetat tritt sie jedoch nicht bei kleimsten Konzentrationen auf, 
ondern steigt mit wachsender Konzentration nach dem van’tHoffschen Gesetz. 
Von 0,19 bis 0,57% entspricht die Depression einem Molekulargewicht von 
54 bis 587; ber. = 576.) Es wird eine réntgenographische Beschreibung des 
iosanacetats gegeben. Zum Schlu8 werden Gefrierpunktsbestimmungen von 
]-Acetylmandelséiure in Dioxan mitgeteilt. Tollert. 


Karl Freudenberg und Ernst Bruch. Erwiderung. Chem. Ber. (B) 68, 535—536, 
930, Nr.2. (Vgl. vorst. Ref.) Verff. untersuchen das Molekulargewicht von 
Ziosanacetat in verdiinntester Hisessiglésung, das von Hess zu 588 ermittelt 
war. Die Methoden werden verteidigt. Im Gegensatz zu Hess wird als wichtigste 
Jrsache der Depressionen die Kristallisationsverzogerung betrachtet. Durch 


amen ,,Biosan‘‘-acetat von K. Hess wird die Bezeichnung , kristallisiertes 
Jellodextrinacetat “ vorgeschlagen. 


A. Smits und J.de Gruyter. Untersuchung iiber die Komplexitat des 
Stickstoffs. Proc. Amsterdam 33, 86—95, 1930, Nr.1. Die Abdestillation 
pines Teiles von reinem fliissigen Stickstoff liefert ein Kondensat, das anfanglich 
einen um etwa 1mm Hg hoheren Dampfdruck zeigt als der Rest. Der zeitliche 
Abfall dieses Dampfdruckunterschiedes aut Null wird dahin gedeutet, daB das 
Destillat reicher ist an fliichtigen Molektlen, Para- oder Orthomolekiilen, und 
daB die Riickverwandlung des Destillats in Stickstoff normalen Mischungs- 
serhaltnisses innerhalb dieser kurzen Zeit (etwa 3 Minuten) vor sich geht. Justi. 


Hans Diergarten. Zur Bestimmung der Gase in Metallen, besonders 
des Sauerstoffs in Eisen und Stahl, nach dem HeiBextraktions- 
erfahren. Arch. f. Eisenhiittenw. 2, 813—828, 1928/29. Vorlaufige Mitteilung 
us Diss. Techn. Hochschule Aachen. Wegen der hohen Kosten des Hochfrequenz- 


Angriffs durch das Roheisen als ungeeigne 
tiegel verwendet, die sich leicht entgasen lieBen. Die Erhitzung erfolgte zunachst 


lin einem senkrechten Silitstabofen, mit dem aber nur eine Badtemperatur von 
1300° erreicht wurde. Fur den O-Gehalt einiger Stéhle lieferte er dieselben Werte 
wie der Hochfrequenz- und der Kohlespiral-Einfachvakuumofen. Zwecks weiterer 
Temperatursteigerung wurde ein (naher beschriebener) Doppelvakuumofen 
gebaut, dessen Heizkérper aus einer Kohlespirale oder aus Mo-Draht bestand, 
der Temperaturen bis 1400° lieferte und gleichfalls brauchbare O-Bestimmungen 


Um die nétigen noch héheren Temperaturen zu erreichen, wurde 


ermoglichte. 
ein Kohlespiral-Einfachvakuumofen gebaut, der gleichfalls naher beschrieben 
Leerwert erzielen. In 


ist; er lieB eine Analysentemperatur bis 1600° mit gutem 
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Kurven sind die Entgasung sowie Druck und Gasmenge in Abhangigkeit von a 
Temperatur wiedergegeben. Die damit durchgefihrten O-Bestimmungen ergabo 
gute Ubereinstimmung mit den im Hochfrequenzofen erhaltenen. CO wird i 
Hochfrequenzofen praktisch nicht, im Kohlespiralofen zu etwa 5% absorbier 
N wird zu 100% wiedergewonnen, ebenso H im Hochfrequenzofen, im Kohleot i 
nur bis 59%. Eine Methanbildung konnte nicht festgestellt werden. Bei hGéhere¢« 
Mn-Gehalt fiel die bestimmte O-Menge wegen C O-Adsorption durch verdampfendy 
Mn zu klein aus. Mit den aufgefiihrten Ofen wurden O-Bestimmungen an ein! 
Reihe von Stahlen durchgefiihrt. Die gefundenen Werte, die tabellarisch wiede: 
gegeben sind, lagen zwischen 0,141% bei einer Fe-O-Schmelze und 0,0003% bl 
einem Tiegelstahl mit 0,9% C. Die Grenze der Léslichkeit des O im festen ] 
mu zwischen 0,046 und 0,055% O liegen. Berna 


Hans Diergarten. Zur Bestimmung der Gase in Metallen, besonde» 
des Sauerstoffs in Eisen und Stahl, nach dem HeiBextraktional 
verfahren. II. Teil. Anwendung des Verfahrens; Sauerstoffseigerung 
Sauerstoffwert und metallographischer Befund. Arch. f. Eiser 
hiittenw. 3, 577—586, 1930, Nr. 9. Teil der Diss. Techn. Hochschule Aachen 192? 
Der bei dem HeiBextraktionsverfahren (Temperatur 1500 bis 1550°) unter Bé 
nutzung von Tiegeln aus Achesongraphit auftretende CO-Druck liegt bei nur etw 
0,0005 mm Quecksilbersiule, so daB der O im Fe bis auf Spuren quantitatr 
erfaBt werden kénnte. Versuche mit reinen Oxyden, die in Roheisenschmelz 
gebracht wurden, fiihrten wegen mechanischer Stérungen nicht zum Ziele. Imme: 
hin betrug die héchste Ausbringung an O bei Kieselséiure 100%, bei Chromoxy; 
97% und bei Tonerde 92,5% (bei 1550°). Durch Zusatz von Si und Al zu weicher 
Fe ergab sich, da® Silikate und Aluminate quantitativ zu reduzieren sind. Bé 
gréBerem Al-Gehalt (iiber 0,39%) und O-armen Proben entstehen aber dures 
CO-Absorption durch verdampfendes Al zu niedrige Werte; ebenso wirkeé 
Mn-Gehalte tiber 0,79 stérend. Zur Reduktion aller Oxyde ist eine Tempera 
von 1550° ausreichend. Bei stiickf6rmigen Proben wurde praktisch keine Ak 
hiangigkeit des O-Gehaltes von der GréB8e der Oberflaichen gefunden; Spans 
ergaben jedoch gréBere Werte. Bei homogenen Stoffen lieferten Parallelversuchh 
Ubereinstimmung auf 0,0002 bis 0,0005%. Stérungen traten durch Seigerungs 
erscheinungen und Schlackeneinschliisse auf. In einem weichen FluBstahlbloei 
lieB sich eine Seigerung feststellen, die gréBer als die von C, P und Mn und nu 
wenig geringer als die von S war. Metallographische Untersuchung und O-Beé 
stimmung entsprachen sich in ihren Ergebnissen. Nach den Versuchen ist daa 
Hei®extraktionsverfahren nur in bestimmten Grenzen anwendbar. Berne 


P. Goerens. Neuzeitliche Entwicklung des Edelstahls. ZS. d. Ve 
d. Ing. 74, 297—302, 1930, Nr. 10. [S. 1121.] Berndt 


Alfred Molnar. Recherches sur l’écrouissage du plomb, de l'étain 
et du cadmium a différentes températures. C. R. 190, 587—589, 1930! 
Nr. 9. Blei, Zinn und Cadmium wurden bei verschiedenen Temperaturen (— 75! 
— 40, — 20,0, + 15 und + 50°) durch Pressen um 25 bzw. 50% verformt unc 
sofort bei der gleichen Temperatur auf ihre Harte gepriift. Dann wurden sie be 
der Versuchstemperatur aufbewahrt und festgestellt, nach welcher Zeit eine 
vollkommene Entfestigung eintritt. Unterhalb — 40° behalt Blei seine erhé te 
Harte, bei héheren Temperaturen geht sie in immer kiirzeren Zeiten auf den An- 
fangswert zuriick, oberhalb + 50° augenblicklich. Die entsprechenden Tempera. 


Pie ei ewe 4 ore 
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iren fiir Zinn sind — 20 bzw. + 50°, fur Cadmium — 40 bzw. + 25°. Die Ver- 
Lhe werden auf die Untersuchung der Zugfestigkeit und der Réntgendiagramme 
gedehnt. Kroepelin. 
arl Przibram. Bemerkungen iiber das natiirliche blaue Steinsalz. II. 
A. Wiener Ber. 188 [2a], 781—797, 1929, Nr. 9/10. Bereits berichtet nach 
iener Anz. Vel. diese Ber. 8. 624. Scheel. 


osef Hoffmann. Verhalten der Ultramarine sowie einiger naturlicher 
nd kiinstlicher Silikate und Borate gegen Radiumstrahlen. 8.-A. 
Sener Ber. 139 [2a], 1—9, 1930, Nr. 1/2. Bereits berichtet nach Wiener Anz. 
gl. diese Ber. 8S. 756. Scheel. 


Y. Grebenstikov ect T. A. Favorskaja. Influence de la trempe sur 
m détermination de la résistance du verre par la méthode de 
Wylius. Verh. Opt. Inst. Leningrad 5, Nr. 45, 1—6, 1929. (Russisch mit fran- 
6sischer Zusammenfassung.) 1. Es wurde durch diese Arbeit festgestellt, daB 
lie thermische Vorbehandlung eines Glases einen groBen Einflu8 hat auf die 
Priifungsergebnisse der (chemischen) Widerstandsfahigkeit nach der Myliusschen 
Methode. 2. Das Harten (Abschrecken) des Glases hat einen groBen Einflu8 auf 
ie Ergebnisse der Tagesprobe, aber einen weit geringeren auf die Bestimmung 
on A, (Verwitterungsalkalitat). 3. Die Anderung der Widerstandsfahigkeit des 
Giases durch das Harten bestarkt die Annahme, daB beim Wiedererhitzen des 
“Jases eine chemische Veranderung der Silikate auftritt. Tepohl. 


bs 


Dalziel Llewellyn Hammick and Michael Zvegintzov. Internal Equilibrium 
n Sulphur. Part IT. Amorphous Sulphur (Su) as @ Gel, and the 
Tyndall Effect in Liquid Sulphur. Journ. chem. soc. 1930, 8S. 273—277, 
Februar. Amorpher Schwefel (S,) ist in fliissigem Schwefel nicht vorhanden, 
tritt. vielmehr nur bei der Erstarrung auf. Er diirfte eine gelartige Struktur haben. 
In geschmolzenem Schwefel ist jedenfalls ein Tyndalleffekt zu bemerken. Die 


Ikontinuierliche Phase in amorphem Schwefel pildet vermutlich der kristalline 
Gemant. 


Karl Przibram. tiber die Beeinflussung der Quellbarkeit durch 
Kathodenstrahlen. Wiener Anz. 1930, S. 81, Nr. 9. Bei der Bestrahlung von 
Zaponlackfolien mit Kathodenstrahlen kommt es infolge einer Herabsetzung 


der Quellbarkeit zur Ausbildung von oft erstaunlich regelmaéBigen Faltensystemen. 


Die beobachtete analoge Wirkung der Kathodenstrahlen auf Gelatine kann zur 
nzelheiten der von W. Seitz und G. Harig mittels maBig 


Erklarung mancher Ei 
rascher Elektronen auf photographischen Platten orhaltenen Bilder herangezogen 
Scheel. 


werden. 


P. Rehbinder. Unter Mitarbeit von Fr. Lagutkina und Fr. E. Wenstrém. Stabili- 
‘gierende Wirkung grenzflachenaktiver Stoffe auf Suspensionen 
hydrophober und hydrophiler Pulver in Wasser und nichtwasserigen 
Dispersionsmitteln. I. ZS. £. phys. Chem. (A) 146, 63—78, 1930, Nr. 1. 
In Wasser werden hydrophobe Pulver durch Adsorption oberflachenaktiver Stoffe 
‘stabilisiert. Ebenso in Benzol hydrophile Pulver; nicht dagegen Kohle. Bei 


Konzentrationszunahme des stabilisierenden Stoffes nimmt die Sedimentierungs- 


geschwindigkeit ab un 
‘gieren starker als niedrige. 


d strebt einem Grenzwert zu. Hoéhere Homologe stabili- 
Gemant. 
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N. K. Adam. The Structure of Surface Films. Part XIV. Some Es 
of Fatty Acids. Evidence of Flexibility in the Long Chains. ; f 
Roy. Soc. London (A) 126, 366—372, 1930, Nr. 802. Molekeln der Oberflaches 

schichten von Estern der Palmitinsaure, C,;H,;C OOR, liegen mit der Alkylgruppe > 
nach unten, wenn letztere kurz ist. Wird die Gruppe gréBer, so bilden side 
gedehnte Schichten mit der COO-Gruppe nach unten und beiden organische 
Gruppen nach oben. Wird die R-Gruppe sehr lang, so bildet sich eine fess 
Schicht, indem beide organische Gruppen senkrecht nach oben weisen, ohr 
Schwingungen auszufiihren. Diese Versuche beweisen, daB die Molekeln biegsa 
sind. Geman 


N. K. Adam. The Structure of Surface Films. Part XV. Amines. Pro« 
Roy. Soc. London (A) 126, 526—541, 1930, Nr. 802. Amine bilden in alkalische@ 
Lésungen feste und gedehnte Schichten, welche von der Zusammensetzung dé 
Lésung nur wenig abhangen. Anders auf der sauren Seite. Die Amine gehe¢ 
Verbindungen mit dem Saureradikal ein und der Bau der gedehnten Schichteé 
ist daher von der Natur der Séure abhangig. Feste Schichten sind hier seltener 


A. S.C. Lawrence. Soap films and colloidal behaviour. Journ. phys 
chem. 34, 263—272, 1930, Nr. 2. Die Fahigkeit der Seifenmolekeln, Seifenblase 
zu bilden, beruht auf ihrem einfachen Bau: wasserlésliche Gruppe am Ende de¢ 
unléslichen Molekel. Alle Seifenbildner sind Kolloide, jedoch nicht umgekeh: 
Seifenschichten sind von kolloiden Oberflachenschichten streng zu unterscheiden 

Gemani 


Sir William Bragg. Cellulose in the Light of the X-Rays. Nature 126% 
315— 322, 1930, Nr. 3148. (Supplement to Nature.) Allgemeinversténdlich 
haltener Vortrag. Behandelt werden: Cellulose und Fasern. Chemie der Cellulose¢ 
Ergebnisse der Réntgenuntersuchung.. Das Réntgendiagramm der Cellulose¢ 
Vergleich der chemischen und Strahlenmethode. Die Gittereinheit. Die Kristallitee 
Temperatureinfliisse. Mercerisierung. Gemant 


i 


Fritz Eirich und Wolfgang Pauli. Beitrage zur allgemeinen Kolloidchemie: 
XXV. Zur Konstitution des kolloiden Goldes. Kolloidchem. Beih. 30! 
113—162, 1930, Nr. 4/7. Zsigmondy vertritt die Ansicht, daB in typischer 
Goldsolen die Teilchen reine Oberflichen haben und ihre Ladung auch durel 
Elektronen oder fremde Ionen erzeugt wird. Pauli ist der Meinung, da® stets 
Komplexionen an der Oberflaiche angereichert sind. Hier wird diese Ansicht 
experimentell nach verschiedenen Richtungen erhartet. Bredigsole bilden sich 
weder in reinem Wasser, noch in Schwefelsdure, da die Oberflache des Goldes dieses 
Lésungen nicht angreifen. Wohl dagegen Chloride, Jodide usw., welche elektro 
lytische Komplexionen bilden. Es kann sich um Chlorokomplexe oder Chlore 
hydroxomischformen handeln. Gemant. 
] 
Albert Wassermann, Zur Konfiguration der Polymethylen-dicarbon- 
siuren. IV. Ringspannung und Dissoziationskonstanten der trans: 
Polymethylen-dicarbonséuren. Helv. Chim. Acta 18, 207—222, 1930. 
Verf. versucht zur Entscheidung der Frage, ob die ,,thermochemische“ Festigkeit 
einer Atombindung, die zwar mit der Bae yerschen Spannungstheorie in Einkla 
steht, allgemein ein MaB der Ringspannung darstellt, die GréBe der Ringspann 
bei trans-Polymethylen-dicarbonsaiuren nach einer unabhangigen Methode a 
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m Zusammenhang mit den Dissoziationskonstanten zu definieren. Der Unter- 
fied der ersten und zweiten Dissoziationskonstanten zweibasischer Carbonsauren 
tragt nach Bjerrum (ZS. £. phys. Chem. 106, 220, 1923) 


' log K, — log K, — log4 =. 0 eee reece (1) 


» n ein Ma® fiir den gegenseitigen Hinfluf der Ionisierungsvorginge der Carb- 
kyle und, fiir ein gegebenes Lésungsmittel, umgekehrt proportional den Ab- 
and r der Ionenfronten ist. AuBer diesem elektrostatischen Einflu8 ist jedoch 
bch eine Wirkung durch die Atomkette zu beriicksichtigen, die auf der Polari- 
tion der verbindenden Atome beruht und daher von der Natur der im Molekil 
brhandenen Atome und ihrer Polarisierbarkeit abhangt. (1) geht deshalb uber in 


fol et log Ky bog Se te re lain ee EE os (2) 


erf. vermutet, daB die GroBe x nicht nur von den Atomen, sondern auch von. 
em Bindungszustand abhangt und daher beim Vergleich geeigneter Ver- 
indungen ein relatives MaB fiir die Ringspannung darzustellen vermag. Es zeigt 
ch, daB n + « bei Lésungen in Wasser und 50% igem Methylalkohol vom 2-Ring 
umarsaure) zum 5-Ring (trans-Cyclopentan-I, 2-dicarbonsaure) auf etwa 
as Doppelte zunimmt. Setzt man voraus, da® die Entfernung r der Carboxyl- 
ruppen in allen Fallen die gleiche ist, so daB n konstant bleibt, so ergibt sich 
ine Abnahme des x mit wachsender Ringspannung. Auf die Eliminierung des ” 
hit Hilfe der Dissoziationskonstanten in zwei verschiedenen Lésungsmitteln 
on bekannter Dielektrizitatskonstante (L. Ebert, Ber. d. Chem. Ges. 58, 175, 


925) wird verzichtet, da es nicht sicher ist, ob man mit der makroskopischen 
Da andererseits beide 


Wertes n + 2, doch ist 


lieser mit den friiheren nicht direkt vergleichbar, da er auf ein kleineres 7, also 
rréBeren Abstand der Carboxylgruppen guriickzufiihren ist. Fiir die trans-Athylen- 
xydicarbonsiure lassen die hdheren Dissoziationskonstanten und niedrigeren 
+ «#-Werte auf eine starkere Ringspannung schlieBen im Vergleich zum Cyclo- 
bropanderivat. Die Dissoziationskonstanten. werden elektrometrisch mit Chin- 
ydronelektroden gegen eine gesattigte Kalomelelektrode gemessen. Die Akti- 
jtatskoeffizienten werden nach der Formel von Debye und Hiickel berechnet, 
Hie Dissoziationskonstanten der einzelnen Saduren sind fur verschiedene Ver- 
Jiinnungen berechnet und in Tabellen angefiihrt. Die Genauigkeit der Werte 
yon —log K betragt 0,02 bis 0,03 px-Einheiten. Kortiim. 


Ibert Wassermann. Zur Konfiguration der Polymethylen-dicarbon- 
Vv. Die Dissoziationskonstanten der cis-Polymethylen- 
Chim. Acta 13, 223—236, 1930, Nr. 2. Wahrend bei den 
Dicarbonséuren x + % vom 2-Ring zum 5-Ring zunimmt 
Polymethylen-dicarbonsauren volhig 


sauren. 


wird beim 4-Ring am kleinsten, um beim 5-Ring 
i n Dissoziationskonstanten wachsen zwar ebenfalls 
om 5-Ring zum 2-Ring, der Verlauf der zweiten Dissoziationskonstanten ist 
dagegen unregelmaBig. Ebenso verhalten sich die cis-Cyclopentan- und cis-Cyeclo- 
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butan-1, 3-dicarbonséure anders als die entsprechenden trans-Derivate. Ve 
berechnet aus den beiden Gleichungen: 


— log Ki’ + log Kyns — log 4 = tl gttans Pe 2 
—log KS + log te, —log4= nr + 2% 


durch Division das anniihernde Verhiltnis der Abstinde der ionisierenden Gruppo 
rtrans/rcis unter der Voraussetzung, daf «trans ~ acis, Die UnregelmaBigke 
der erhaltenen Werte laBt auf ein abnormes Verhalten der cis-Dicarbonsaure 
schlieBen. Verf. zieht zur Erklarung dieses Verhaltens die von Anschitz (An: 
d. Chem. 461, 155, 1928) begriindete und auch von Bjerrum (ZS. f. phys. Chery 
106, 220, 1923) angenommene Méglichkeit heran, da in Lésung fiir die Maleii 
siure ein Gleichgewicht zwischen der normalen und der Dioxylactonform besteh 
[Wahre Dicarbonsiure] 


facet te a ¢ 


Solche Gleichgewichte waren auch fiir die iibrigen Sauren anzunehmen, und d 
Verschiedenheit ihrer Gleichgewichtskonstanten vermag eine befriedigende Ei 
klarung fiir den unregelmaBigen Verlauf der rtrans/rcis:Werte zu liefern. D 
GréBe der Konstanten in (3) 148t sich ferner mit der Fahigkeit der cis-Saure 
Anhydride zu bilden, in Zusammenhang bringen. Diejenigen Sauren, die nich 
in Anhyd ide tibergehen und deren K daher als gro8 anzunehmen ist, ergeb 
auch wahrscheinliche Werte fiir das Verhaltnis rtrans/rcis. Tm experimente 
Teil ist die Darstellung der Praparate beschrieben und sind die Messungen dei 
Dissoziationskonstanten in Tabellen wiedergegeben. Korti 
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A. Bouwers. Self-protecting tubes and their influence on the deve 
lopment of x-ray technic. S8.-A. Radiology, Journ. Radiolog. Soc. North 
Amer. 18, 191, 1929, Sept. 168. Ein Vortrag des Verf. auf Einladung der Radi 
logical Society of North-America, in dem ein geschichtlicher Uberblick und di. 
Eigenschaften der Selbstschutz-Metalixréhre gegeben wird. Mehrere Abbildunge 
veranschaulichen die Konstruktion und Anwendungsméglichkeiten der Rohr 
Die Ausfiihrungen werden in der Diskussion ergiinzt. A. Burmest 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iibe> 
Prifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter 
Nr. 277. Elektrot. ZS. 51, 400, 1930, Nr. 11. H. Eberti 


J.E. Scheel. Eine neuartige Briicke fiir das Lechersche Parallel! 
drahtsystem. Arch. f. Elektrot. 22, 632, 1929, Nr. 6. Verf. gibt eine kurze Be: 
schreibung einer von ihm entwickelten neuartigen Briickenanordnung und weist 
auf verschiedene Verwendungsméglichkeiten hin. Die Briicke besteht aus zwe: 
diinnen Blechen hoher Leitfahigkeit, die durch eine sehr diinne Isolierschicht 
hoher Dielektrizitatskonstante getrennt sind. Jede dieser Belegungen steht mit 
einem der Drahte des Lecherschen Systems in leitender Verbindung. Bei 
Formung der Briicke ist auf einen méglichst idealen KurzschluB fiir Hochfrequenz- 
stréme, auf eine Abschirmung unerwiinschter Strahlungen und auf eine méglichst 
kleine Beeinflussung der Systemfelder Riicksicht zu nehmen, so daB die Briicke 
a 
a 
£ 


Pat eo 
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nm Gebiet von Spannungsknoten als Sonde verwendet werden kann. Bei dem 
iftifachen Aufbau unter Umgehung der Hauptschwierigkeiten metechnischer 
‘tur lassen sich mit dieser Briicke beliebig reproduzierbare Messungen von groBer 
enauigkeit ausfiihren. Eine eingehende theoretische Arbeit iiber diese Briicken- 
nordnung wird in Aussicht gestellt. Nacken. 


V. Briickel und W. Stiblein. Fortschritte in der FernmeStechnik. 
Jektrot. u. Maschinenbau 48, 191—194, 1930, Nr. 9. Fur kurze Ubertragungs- 
pitungen, wie z. B. in stadtischen Verteilungsnetzen, wird zur ununterbrochenen 
Jbertragung der MeBwerte das Kompensationsverfahren angewendet. Verff. 
eschreiben eine Anordnung, bei der der tibliche Regelmechanismus mit Strom- 
vaage und motorisch angetriebenem Widerstandsregler vermieden ist. Die 
Apparatur besteht aus dem MeSsystem und aus dem in der gleichen Achsrichtung 
ngeordneten _Kompensationssystem. Bei Ausschlag des MeSsystems tibertragt 
sine Feder ein dem Ausschlag proportionales Drehmoment auf das Kompensations- 
system, auf das auBerdem noch ein zweites konstantes Drehmoment wirkt. Das 
Kompensationssystem ist ein polarisiertes Relais, dessen Anker in der neutralen 
age in der Symmetrieebene des permanenten Erregermagnets liegt. Die Wick- 
ung des Relais liegt in dem Fernleitungsstromkreis und erhalt durch eine Orts- 
batterie einen Strom, jedoch nur dann, wenn der Anker einen Kontakt schlieBt ; 
Her dann flieBende Relaisstrom sucht den Kontakt zu 6ffnen, wihrend das vom 
[eBsystem tibertragene Drehmoment ihn zu schlieBen sucht. Bei Ausschlag des 
MeBsystems entsteht so in diesem proportionaler Relaisstrom, der dann mit einem 
normalen Drehspulmesser am Empfangsort gemessen werden kann. Bei Uber- 
landnetzen, wo in der Regel die Entfernungen sehr groB sind und besondere 
Leitungen nicht zur Verftigung stehen, geht man zum Impulszeitverfahren tber. 
Der Zeigerausschlag des Geberinstrumentes wird in einen Stromimpuls proportio- 
mailer Dauer (maximal 4 sec) umgewandelt und durch leitungsgerichtete Hoch- 
Frequenzstrome oder durch Uberlagerung von Gleich- oder Wechselstromzeichen 
auf besprochenen Fernsprechleitungen wubertragen; so kénnen auch mehrere 
MeBwerte nacheinander durch eine einzige Verbindung iibertragen werden. 
‘Im Empfangsinstrument wird der Stromimpuls in einen Zeigerausschlag zuriick- 
verwandelt. Die Geber- und Empfangseinrichtungen werden an Prinzipschaltungen 
erlautert. Die Instrumente bestehen fast ausschlieBlich aus mechanischen Ein- 
richtungen wie Kupplungen, Kontaktzeigern und Schaltwalzen. Die Verwendung 
kleinster Synchronuhrenmotoren erméglicht einen gedrangten Aufbau in der 
&uBeren Form normaler Mefinstrumente. O. Werner. 


W. Janiéki. Fernmessung und Summenfernmessung im Betriebe der 
Elektrizitatswerke. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 21, 117—136, 1930, 
Nr. 4. Nach einem Hinweis auf die Bediirfnisse der Fernmessung aut verschiedenen 
Anwendungsgebieten werden die an die bis jetzt entwickelten und noch auszu- 
bildenden FernmeSverfahren gestellten Forderungen. besprochen, und es wird 
‘anschlieBend ein Uberblick iiber die verschiedenen bis jetzt bekannten FernmeS- 
und SummenfernmeBverfahren gegeben, wobei eingehender der von der Landis & 
Gyr A.-G. in Zug neuerdings entwickelte Summenzahler behandelt wird. Geyger. 


Wilhelm Geyger. Ein neuer kombinierter Drehschalter ftir elektrische 
TemperaturmeBanlagen mit mehreren MeBstellen. Helios (Export) 86, 
431— 433, 1930, Nr. 11. Es wird ein kombinierter Drehschalter fiir elektrische 
' TemperaturmeBanlagen mit mehreren Mefstellen beschrieben, welcher erméglicht, 
MeBstellen mit Thermoelementen und mit Widerstandsthermometern in beliebiger 
Kombination an ein gemeinsames Anzeigegerat anzuschlieBen. Die Kontakte sind 
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dabei so angeordnet, dai vor dem Abschalten eines Widerstandsthermomete : 
immer erst die Stromquelle und das Anzeigegerat abgeschaltet werden; ebenso wire 
das neu anzuschlieBende Thermometer eingeschaltet, bevor man Stromquelle una 
Anzeigegerat wieder anschlieBt. Dadurch werden beim Ein- und Abschalten von 
Widerstandsthermometern Prellschlige des Instrumentzeigers mit Sicherhei) 
vermieden. Der Schalter ist staub- und wasserdicht aufgebaut [vgl. auch W. Gey 
ger, Helios (Export) 35, 1451—1542, 1929, Nr. 44] und fiir bis zu neun MeBsteller 
eingerichtet. Der an das Anzeigegerat jeweilig angeschlossenen MeBstelle entsprich: 
eine Zahl (Nummer der MeBstelle), die hinter einem kleinen Fenster deutlich sicht 
bar wird. Der beschriebene Drehschalter wird von der Firma W. H. Joens & Co 
G.m.b.H., Diisseldorf, hergestellt. Geyger 


Wilhelm Beetz. Ersatzschaltung fiir die gleichseitige Eichung vorg 
Drehstromzahlern mit zwei MeBwerken. Elektrot. ZS. 50, 1835—1837]§ 
1929, Nr. 51. Es wird eine Ersatzschaltung fiir die Eichung von Dreileiter-Dreh 
stromzahlern angegeben, welche genau die gleichen Eichwerte ergibt wie die: 
Aronschaltung, vorausgesetzt, daB bei beiden MeBwerken die innere Phasenver~ 
schiebung richtig eingestellt ist und beide MeBwerke genau gleiche Zugkraft haben 
Fiir die Ersatzschaltung ist dreiphasige Spannung, aber nur einphasiger Stro 
erforderlich. Die Verwendung eines Normalzahlers ist der Eichung mit einen 
Wattmeter vorzuziehen, weil sie eine genauere Abgleichung der Zugkrafte beide: 
MeBwerke des zu eichenden Zahlers erméglicht. Geyger.: 


Otto Zwierina. MeSgerate fiir Wirk- und Blindleistung. Elektrot. ZS. 50.) 
1844—1848, 1929, Nr. 51. Es wird der Aufbau des Norma-Prazisionswirk- und! 
Blindleistungsmessers beschrieben und der Einflu8 der Temperatur und Frequenz 
auf die Anzeigen festgestellt. Drehstrom-Wirk- und Blindleistungsmesser mit zwei 
Me8werken sind speziell fiir Drehstrom ohne Nulleiter bestimmt. Fir besondere 
Falle sind MeBgerate mit mehreren SpannungsmeBbereichen von Vorteil. Schalt- 
bilder erlautern den Gebrauch eines derartigen MeBgeriaites in Ein- und Mehr- 
phasenanlagen. Geyger. . 

a 


A. Herezeg. Verlustwinkel- und Wirkungsgradmessungen mittels des} 
thermischen Wattmeters. Elektrot. ZS. 51, 421—423, 1930, Nr. 12.. Verf.. 
weist darauf hin, daf das thermische Wattmeter in der Ausfiihrung nach) 
H. W. L. Briickman zur Messung der dielektrischen Verluste in Kabeln vorziig- 
lich geeignet ist, und daB gewisse Wirkungsgradmessungen (z. B. an Einanker- - 
umformern) vorteilhafter ausgefiihrt werden kénnen, wenn man sie als Messungen | 
von Differenzen auffaBt. Einige MeBschaltungen fiir derartige Messungen werden 
angegeben. Geyger. 


K. Potthoff. Methode zur Bestimmung der zusatzlichen Verluste in de 
Bleimanteln und Bewehrungen von Einleiterkabeln. Arch. f. Elektrot. 
23, 441— 446, 1930, Nr. 4. Zur Ermittlung der zusatzlichen Verluste in den Blei 
mianteln von Kabeln wird vom Verf. die Maxwellsche Briickenmethode benutzt, 
wobei jedoch der bei den hohen Stromstirken unbequeme Vergleichswiderstan 
durch einen passenden Stromwandler ersetzt wird. Durch diese Abanderung di 
Briickenanordnung braucht ferner der Scheinwiderstand zwischen Kabelstiick un 
Vergleichswiderstand nicht mehr beriicksichtigt zu werden. Zum Phasenabgleic 4 
dient die von der Scheringschen Briickenanordnung in den meisten: ai 

vorhandene Kombination von Widerstand mit parallel geschaltetem Kurbel- 

kondensator. Die Gleichgewichtsbedingungen fiir die Schaltung lauten (4 = Uber- 
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etzungsverhiltnis des Stromwandlers, f = Stromfehler in Prozent, 6 = Fehlwinkel 
tes Wandlers in Minuten): 
1 
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€. V. Drysdale. Alternating-current potentiometers and their appli- 
cations. Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 339—366, 1930, Nr. 399. Verf. gibt einen 
usfiihrlichen Uberblick iiber die Entwicklung des Wechselstrompotentiometers. 
olgende Prinzipien sind vertreten: Compton, Kelvin-Varley, Feussner, 
Swinburne, Orlich, Drysdale, Kennelly, Campbell, Larsen, Gall, 
Pedersen, Smith, Wente, Drysdale-Finsley. Die Theorie und Genauigkeit 
der beschriebenen Instrumente wird erértert. Verschiedene Anwendungsbeispiele 
werden beschrieben. Der Arbeit schlieSen sich eine Reihe von Diskussionsbemer- 
kungen an. R. Jaeger. 


L. M. Hull and J. K. Clapp. A convenient method for referring secondary 
frequency standards to a standard time interval. Proc. Inst. Radio 
Eng. 17, 252—271, 1929, Nr. 2. Hs wird eine Methode beschrieben, eine bequeme 
niedrige Frequenz aus einem Hochfrequenzstandard zu erhalten bei Anordnungen 
zur Untersuchung der Vermessung von Oszillatoren. Tn der angegebenen Versuchs- 
anordnung befinden sich zwei solcher Oszillatoren, welche eine Reihe Harmonischer 
zur Grundwelle von 10 kHz liefern. Aus den experimentellen Ergebnissen la6t sich 
die Folgerung ziehen, da8 die Beschaffenheit der Schwingung des Multivibrators, 
wenn eine Hochfrequenzschwingung angelegt wird, auf die Eigenschaften des 
Oszillators zuriickzufiihren ist. Dabei zeigen die Harmonischen des Multivibrators 
eine konstante und gleichmaBig fortdauernde Phasenbeziehung zur angelegten 
Schwingung. Nacken. 


E. L. Hall. Method and apparatus used in testing piezo oscillators for 
broadcasting stations. Journ. of Res. Bur. of Stand. 4, 115—130, 1930, Nr. 1 
(R. P. 135). Der Verf. beschreibt die Methode, die im Bureau of Standards bei der 
Priifung von Quarzoszillatoren angewandt wird. Die Prifung erstreckt sich auf 
Messung der Frequenz, Kontrolle der Frequenzkonstanz und Untersuchung der 
FEinwelligkeit. Die Justierung der Oszillatorfrequenz auf einen vorgeschriebenen 
Wert wird ausgefiihrt, wenn die Frequenz des eingereichten Oszillators nicht mehr 
als 1% von dem Sollwert abweicht. Die Versuche haben jedoch ergeben, da8 eine 
Garantie fiir die Erreichung des vorgeschriebenen Frequenzwertes nicht gegeben 
werden kann. Ist durch eine Vorprifung einwandfreies Arbeiten (Einwelligkeit, 
genitigende Unabhangigkeit der Frequenz von Lagedinderung des Oszillators) 
des Oszillators festgestellt, so wird der Oszillator tiber Nacht in einem temperatur- 
konstanten Raum untergebracht und dort am nichsten Tag genau geeicht. Diese 
‘Hichung wird am folgenden Tage wiederholt. Ist diese Bichung zur Zufriedenheit 
ausgefallen, so wird die Priifung mit einer Wiederholung der Untersuchung auf 
Zweiwelligkeit und besondere Eigenschaften beendigt. Soll die Frequenz des 
Oszillators bei einer bestimmten Temperatur gemessen werden, so wird die Mit- 
einsendung des beim Betrieb des Qszillators verwandten Thermostaten verlangt. 
Der Verf. bespricht bis ins einzelne die Methode der Frequenzmessung, die in einer 
Vergleichung der zu messenden Frequenz mit einer Normalfrequenz mit Hilfe 
hdherer Harmonischen besteht. A. Schevrbe. 


Physikalische Berichte. 1930 72, 
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R. C. Hitchcock. The dimensions of low frequency quartz oscillators 
Rev. of Scient. Instr. (N. 8.) 1, 13—21, 1930, Nr. 1. Es wurde gewohnlich ange 
nommen, daB die wichtigste der Kristalldimensionen eines Piezoquarzes diejenige 
parallel der elektrischen Achse ist. In dieser Mitteilung wird die Schwingung in der 
Richtung parallel zur Hauptachse und senkrecht zur elektrischen Achse studiert: 
Die Wellenlinge einer schwingenden Quarzplatte ist gegeben durch ihre Dicke3 
Verf. bezeichnet das Verhaltnis von Wellenlange zu Plattendicke in Millimeter 
mit K. Es wird gezeigt, daG fiir gréBere Anderungen in der Lange oder Breite eine 
Platte K nicht konstant ist, sondern sich zwischen 90 und 145 andert. Bisher; 
bestimmte man mit Hilfe von K die Dimensionen einer Quarzplatte fiir eine 
bestimmte Frequenz. Experimentelle Untersuchungen ergaben, da8 man . i 
gleiche Frequenz auch noch durch andere Dimensionierung der Quarzplat 
erhalten kann. In den Richtungen parallel zur optischen Achse und parallel zur 
elektrischen Achse besteht eine Frequenzabhangigkeit fiir Frequenzen tiberig 
320000 Hertz. Frequenzen unter 320000 Hertz sind von der Dimension in de 
Richtung der elektrischen Achse unabhangig. Serdl.! 


Paul E. Klopsteg. An impulse counter, tallying device and electrie 
Stopwatch“ — a useful laboratory instrument. Journ. Opt. Soc. Amer. 19,| 
345—349, 1929, Nr. 5. Nahere Angaben iiber den in einer vorhergehenden Arbeit 
(vgl. S. 5) erwahnten Impulszahler, der im wesentlichen aus einem durch Nieder-. 
spannung erregten Magnet und einem drehbar gelagerten, normalerweise durch’ 
eine Feder gegen eine Sperrung gehaltenen Anker mit Sto8klinke besteht, die bei 
jedem Ankerhub nach dem Magnet zu ein Sperrad vorwartsschiebt. Durch leichte 
Konstruktion wird bei geniigend starken Impulsen ein sicheres Arbeiten bei allen 
Frequenzen unter 125/sec erreicht. Durch Kombination mit einem Kontakt 
sekundenzeiger und einem Reduktionsgetriebe ist es méglich, Kinzelimpulse bis zu 
1800 zu registrieren. Der Impulszahler kann zur Messung der Vibrationsfrequenz # 
eines Stabes oder einer Stimmgabel benutzt werden, ebenso als genaue Stoppuhr,. 
zur Bestimmung der Wechselzahl eines niederfrequenten Wechselstromes oder fiir 
ahnliche Zwecke. Spiess. « 


Siegmund Strauss. Der Réntgendosiszahler Mecapion, seine VerlaBlich-- 
keit und Konstanz. (Nach einem auf dem II. Internationalen Radiologen- 
kongreB in Stockholm gehaltenen Vortrag.) S.-A. Acta Radiologica 9, 482—496, , 
1929, Nr. 5 (Nr. 55). Das bereits an anderer Stelle beschriebene Mecapion von‘ 
Strauss wirkt wie eine Uhr, die entsprechend der auffallenden Réntgendosis 
ablauft und die Dosis in ,,Réntgen“ selbsttatig anzeigt. In verschiedenen Abbil- - 
-dungen werden das Schaltbild, die Abgleichung des Instruments bei der Eichun, 
die Wellenlingenabhingigkeit seiner Kammer, deren Sattigung und Richt 
unabhingigkeit, die Selbstkontrolle mit Urannormal, sowie Zusatzapparate wie 
Elektrostoppuhr, der Dosisnachweiser und das Wasserphantom gezeigt. Eine 
ElektrodenanschluBklemme gestattet, Isolationen sowie auch die Strahl 
natiirlicher und kiinstlicher Lichtquellen (Ultraviolett) zu messen und zu regi-— 
strieren. R. Jaeger | 


A. Bouwers. Eine Metall-Roéntgenréhre mit drehbarer Anode. §.-A. 
Verhandl. d. D. Réntgen-Ges. 20, 103—106, 1929. Bericht des Verf. iiber eine vo 
ihm mit seinen Mitarbeitern gebaute Rohre mit drehbarer Anode, welche an jede 
_ beliebigen Réntgenapparat ohne einen Hilfsapparat angeschlossen werden kann un 
Belastungen zulaBt, die ein Vielfaches sind von denen, welche man einer still- 
steéhenden Anode mit derselben Brennfleckoberflache zumuten kann. Bei de. 
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onstruktion war das Prinzip der ,,Metalix‘‘-Rohre von wesentlicher Bedeutung: 
heoretische Erwagungen iiber die Drehungsgeschwindigkeit und die spezielle 
onstruktion, welche fiir eine rotierende Anode erforderlich sind. Um eine p- 
alige Verbesserung zu erhalten, muB die Drehungsgeschwindigkeit so schnell sein, 
aB wahrend der Aufnahme der zuriickgelegte Weg betragt: a) bei vollkommen 
JeichmaBiger Belastung mindestens p*. fmm, b) bei Belastung. mit Drehstrom 
indestens 1,2 p2.fmm, c) bei Belastung mit gewohnlichem Wechselstrom 
indestens 2,3 p?. fmm, wenn f die Breite des Brennflecks ist. Als Brennfleck ist 
ie Form des ,,Strichfokus“ fiir die rotierende Anode die giinstigste. Die Drehung 
er Anode wird durch einen Induktionsmotor erzeugt, bei dem der Motor direkt in 
erbindung mit dem mittleren Teil der Réhre steht, die hier geerdet ist. 

A. Burmester. 


Otto Gramisch. Entwicklung und gegenwartiger Stand des Gasgleich- 
richterbaues. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 213—218, 1930, Nr. 10. Scheel. 


A. E. Brodsky. Zur Theorie der Chinhydronelektroden. Ber. d. ukrain. 
Inst. f. phys. Chem. 2, 85—97, 1929. Unter Beriicksichtigung der Dissoziation des 
Hydrochinons werden die allgemeinen Formeln fiir die Potentiale der Chinhydron- 
elektroden entwickelt. Es wird der Einflu8 des pu und von Zusatzen an Chinon 
und Hydrochinon beriicksichtigt. Fur die Chinhydronelektrode wird in einer 
Zahlentafel ein Vergleich der nach der gewohnlich benutzten Naherungsformel und 
nach der genauen Formel aus den Potentialen berechneten px-Werte gegeben. 
Bis pu = 9 sind die Unterschiede gering; oberhalb pH = 11 ist das Potential vom 
pu fast unabhangig. Die Gleichungen fiir die Chinhydron-Hydrochinon-Elektrode 
wurden durch Messungen von Brodsky und Trachtenberg (Ber. d. ukrain. 


Inst. f. phys. Chem. 2, 153) in Wasser und in 50% igem Alkohol bestatigt. 
Kroepelin. 


A. E. Brodsky. Uber den Potentialsprung: Metall—Lésung. (Vorlaufige 
Mitteilung.) Ber. d. ukrain. Inst. f. phys. Chem. 2, 98—101, 1929. Das Normal- 
potential der Metalle wird in zwei Summanden zerlegt, deren einer gleich der 
Tonisierungsspannung des Metallatoms gesetzt wird. Der andere entspricht der 
Ubergangsarbeit der lonen aus dem Metall in die Lésung. Diese war friiher unter 
der Annahme einer Helmholtzschen Doppelschicht berechnet (ZS. f. phys. 
Chem. 121, 36). Unter Beriicksichtigung der diffusen Natur der Doppelschicht und 
mit Benutzung der Ergebnisse von Debye und Hiickel ergibt sich bei Annahme 
einer fiir verschiedene Lésungsmittel gleichen Dicke der Doppelschicht ebenfalls 
eine lineare Abhangigkeit der Ubergangsarbeit von dem Kehrwert der Dielektri- 
zitatskonstanten des Loésungsmittels. Kroepelin. 


Er. Toporeseu. Sur le potentiel des métaux dans les liquides purs. C. R. 
190, 300—302, 1930, Nr. 5. Zwei verschiedene Metalle zeigen, in eine reine Fliissig- 
keit getaucht, eine Potentialdifferenz, die von der Natur der Flissigkeit abhangt 
und in manchen Fallen auch Null sein kann. Verf. priift die von Siegler und 
'Cernatescu (Ann. scientifiques de VUniv. de Jassy 12, 155, 1927) aufgestellte 
Hypothese, daB die Potentialdifferenzen den Dielektrizitatskonstanten der Flissig- 
keiten parallel laufen sollen, durch Messungen an Platin- und Zinkelektroden in der 
Reihe der normalen homologen Alkohole vom Methyl- bis zum Amylalkohol. 
Da die Potentialdifferenzen von der Oberflaiche der Elektroden und von der 
Zeit abhangen, wird die Zinkelektrode vor jeder Messung frisch abgefeilt und die 
Messung immer eine Minute nach dem Eintauchen vorgenommen. Es zeigt sich, 
da® kein Parallelismus zwischen den Dielektrizitatskonstanten der Flissigkeit und 
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den Potentialdifferenzen auftritt, daB diese dagegen von der ,,molekularen Strukl} 
tur“ der Fliissigkeit, d. h. von dem Produkt aus Molekularvolumen und Polymer 
sationsgrad abzuhingen scheinen. Korti 


Er. Toporescu. Sur le potentiel des métaux dans les liquides purs. B 

math. et phys. Bucarest 1, 29—30, 1929, Nr. 1. Verf. miBt die Potentialdifferenze 
zwischen Platin- und Zinkelektroden in der Reihe der normalen homologen Alkoholeg 
(Siehe vor ges Referat.) Kortiv 


R. Winstanley Lunt and M. A. Govinda Rau. The Variation of the Dielectrid 
Constants of Some Organic Liquids with Frequency in the Range. 
to 108 Kilocyels. Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 213—230, 1930, Nr. 801 
Verf. speiste eine Wheatstonesche Briicke mit einem Réhrengenerator. Did 
Ergebnisse sind im Auszug folgende: 


kHz e im Mittel kHz é im Mittel 
Benzol. Anilin. 
Zwischen 1,14 u. 903 2,285 1,14 6,73 
IPG 6,71 
Methylather. 39.5 6.71 
Zwischen 1,14 u. 893 4,24 : d i 
’ 120 | 6,66 
Nitrobenzol. et : see 
Zwischen 1,14 u. 135 34,1 aap te 
460 34.4 900 6,90 
718 34.8 908 | 6,90 
926 35,2 Athylalkohol. 
962 35,4 11,2 23,8 4 
43,3 
Aceton. 44 mr 4 
’ ? +I 
Zwischen 42,9 u. 883 20,3 60,5 | 23,8 B: 
Athylather. rou 
Zwischen 1,14 u. 898 4,20 a ok t 
174 23,8 f 
Chloroform. 448 23,8 ? 
Zwischen 11,7 u. 914 | 4,68 895 241 " 
el 


In dem Gebiet von 10° bis 10?kHz verringert sich die Leitfahigkeit von Anili 
. sehr stark, die von Nitrobenzol fallt wenig ab, wahrend die von Athylalkohol 

Aceton sich nicht andert. Die Ergebnisse werden mit denen anderer Forscher! 
verglichen. R. Jaege + 


H. Saegusa and §. Shimizu. On an Anomalous After-Effect of Dielectrics: 
for their Apparent Resistivity. Phil. Mag. (7) 9, 474—488, 1930, Nr. 5 
Vgl. H. Saegusa und K. Saeki, Se. Reports Téhoku Univ. 18, 231 1929 a I 
Saegusa, Se. Reports Téhoku Univ. 10, 101,.1921. Das Studium She ancl 
Nachwirkungseffekts des scheinbaren Widerstandes von Dielektriken ist wichti ) 
fiir die Kenntnis der elektrischen Leitfahigkeit in Dielektriken und ein wesentliches: 
Charakteristikum nichtmetallischer Kristalle. Es scheinen ganz hostinemafll 
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usammenhange zu bestehen zwischen Nachwirkungseffekt, Restladung und anderen 
felektrischen Erscheinungen, wie dielektrische Hysterese usw. Verff. untersuchten 
Quarzplatten, die senkrecht zur optischen Achse geschnitten waren. Es zeigte sich, 
laB die ,,Erholungszeit‘‘ (recovery time) des Nachwirkungseffektes mehrere 
Stunden oder langer dauerte. Daher la8t sich nur im neutralen Zustande des 
Dielektrikums etwas iiber seinen scheinbaren Widerstand aussagen. Dieser ist 
hicht nur durch die Ladungszeit, sondern durch die ganze Vorgeschichte der 
adung bestimmt. Der anomale Nachwirkungseffekt ist unabhaéngig vom 
Sinn des angelegten Potentials, es kommt nur auf die Hohe desselben an. Es scheint, 
Ja® der Nachwirkungseffekt sehr schnell mit der Zeitdauer des vorher angelegten 
otentials wachst, um dann einem stationaren Wert zuzustreben. Bei zyklischem 
nlegen positiven und negativen Potentials wichst der Effekt ebenfalls zunachst 
nd nahert sich dann einem Endwert. R. Jaeger. 


F. Henning und H. Moser. Die Bedeutung des Platins und des Platin- 
hodiums fiir die Sicherung der Temperaturskala. Heraeus-Festschrift 
(930, S. 52—68. [S. 1191.] Moser. 


G. Borelius, W. H. Keesom, C. H. Johansson and J. 0. Linde. Measurement of 
the thermoelectric force per degree of some pure metals down to 
he temperature of liquid hydrogen, and calculation of the Thom- 
s0n-effect. Proc. Amsterdam 38, 17—31, 1930, Nr. 1. Es wird die Thermokraft 
als Funktion der Temperatur an reinen Metallen nach der Methode von Borelius 
gemessen und der Thomsonkoeffizient ¢ aus der Gleichung ¢ = 6 + T. de/dT 
berechnet, wobei e die Thermokraft pro Grad gegen einen Normaldraht mit be- 
kanntem Thomsonkoeffizienten 9, ist und 7’ die absolute Temperatur. Es werden 
Silber, Gold, Elektrolyteisen (vakuumgeschmolzen), Palladium, Platin und Blei 
im Temperaturbereich von 24 bis 293° K untersucht. Die Thermokrafte und 
'Thomsonkoeffizienten sind in Abhangigkeit von der Temperatur angegeben. 
Die Thomsonkoeffizienten von Nickel und Kobalt werden nach Messungen von 
Wietzel gegen Blei, die von Cadmium und Zink nach Messungen von Griineisen 
und Goens an Einkristallen gegen Kupfer berechnet. Es scheint, als ob e—> 0 
und o—> 0 geht fiir 7 —> 0. Doch sind zur Sicherstellung Messungen bei noch 
tieferen Temperaturen ndotig. Steiner. 


G. Borelius, W. H. Keesom, C. H. Johansson and J. 0. Linde. Measurement of 
the thermoelectric force per degree of some alloys down to the 
temperature of liquid hydrogen, and calculation of the Thomson- 
effect. Proc. Amsterdam 33, 32—43, 1930, Nr. 1. Nach derselben Methode wie 
pei reinen Metallen (vgl. vorst. Ref.) wird fur eine Anzahl Legierungen die Thermo- 
kraft gegen einen Normaldraht gemessen und der Thomsonkoeffizient berechnet. 
Im Temperaturbereich von 24° K bis 293° K werden untersucht 1. die binaren 
Legierungen Platin mit Rhodium, Kupfer mit kleinen Mengen Eisen, mit 
Kobalt, Nickel, Palladium, Arsen, Gold; 2. die ternare Legierung Platin—Palla- 
dium—Gold. Die Platin-Rhodium-Legierungen sind bei Temperaturen tiber 
120° K thermoelektrisch positiv gegen das reine Metall, unterhalb 120° K thermo- 
elektrisch negativ. Alle untersuchten Kupferlegierungen sind wie die meisten 
schwachen Legierungen thermoelektrisch negativ. gegen das reine Metall. Kleinste 
Verunreinigungen von Hisen (0,075At.-% ) in Kupfer bedingen schon eine Thermo- 
kraft von — 5mVolt pro Grad bei 0°C, die mit fallender Temperatur bis zu — 36mVolt 
bei — 250° C ansteigt. Diese Legierung ist fiir Thermoelemente bei tiefen Tempe- 


raturen sehr geeignet. 9 und e scheinen fir 7’—> 0 der Null zuzustreben. 
Steiner. 
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Artur Kohaut. Uber Thermokraftean Drahten, die teilweise mit fremder | 
Metall iiberzogen sind. Wiener Ber. 187 [2a], 463— 467, 1928, Nr. 7. De : 
Verf. untersucht experimentell die Thermokraft von Konstantandrahten, die ibe 
eine gewisse Linge mit einem Kupferiiberzug versehen sind. Die Beobachtungew 
werden durch die Vorstellung erklart, daB die Konstantanseele einen innerer 
Nebenschlu8 des Thermoelementes darstellt. Nach auBen kommt dann nur dil 
iibrigbleibende Klemmenspannung zur Geltung. Sie wird durch eine Kompeni 
sationsmethode gemessen und mit der auf Grund obiger Anschauung berechneter 
Spannung verglichen. W. Puppy 


B. Bruds. Temperaturmessungen an arbeitenden Elektroden. II 
ZS. f. phys. Chem. (A) 146, 356—362, 1930, Nr. 5. Es wurden weiterhin die lokalen| 
Temperatureffekte an arbeitenden Ag-, Pb-, Cd-, Bi-, Zn- und Cu-Elektroden§ 
messend verfolgt. Vergleiche mit den Temperaturkoeffizienten (nach Ostwald 
und neuen Berechnungen der Ionenentropie (Buffington und Latimer) ergaber 
eine zufriedenstellende Ubereinstimmung und bestatigen somit die Brauchbarkeii 
dieser Methode zur Entropiemessung von Ionen. Fiir molare Lésungen wurder 
folgende Entropiewerte festgestellt : 


Ag* (Nitrat) 19 cal/Grad Cd** (Sulfat) — 26 cal/Grad 


iedowig ( ” ) = 1 ” Zntt ( °° ) “se 19 ” 
Bier ep — lt rf: urs (area) oe 2B 


Ferner werden altere Versuche tiber lokale Warmeeffekte an arbeitenden Elektroder 
besprochen und in Zusammenhang mit den vorliegenden Messungen die prinzipielld 
Identitaét von latenter Warme der Elektrodenprozesse mit der Peltierwarma 
festgestellt. ' Briickne' 


L. W. Nordheim. On the Kinetic Method in the New Statistics and its 
Application in the Electron Theory of Conductivity. Proc. Roy. Soe 
London (A) 119, 689—698, 1928, Nr. 783. Hi. EHbert# 


A. E. Malinowski. Uber experimentelle Begriindung der Anschauung vom 
dem Elektronencharakter der metallischen Leitung. Ber. d. ukrain 
Inst. f. phys. Chem. 2, 102— 124, 1929. Verf. diskutiert die Versuche von Tolman undé 
Stewart, Tolman, Karrer und Guernesey, und von Tolman und Mott- 
Smith zur Bestimmung von e/m in Leitern. Er bestatigt im wesentlichen died 
Rechnungen von Tolman unter allgemeineren Voraussetzungen. Dann zieht deri 
Verf. jedoch den Schlu8, daB die Theorie keinen beobachtbaren Effekt liefert. 
weil erstens die berechneten Bewegungen der Elektronen zu klein seien (Groped 
ordnung 10-1! cm) und diese Bewegung zweitens iiberhaupt nicht stattfinden/ 
k6énnte, da die Energie eines Elektrons kleiner wiirde als ein Quant der betreffendens 
Frequenz. Nach Ansicht des Ref. kommt es gar nicht auf die Amplitude deri 
Elektronenbewegung an, sondern nur auf den Gesamtstrom, fiir den der Verf. den 
gleichen Wert wie Tolman findet; eine genauere Anwendung der Quantentheorie? 
wiirde ferner die Unzulissigkeit des zweiten Argumentes erkennen lassen. Peierls. 


_T. E. Stern, Some Remarks on the Conduction of Electricity in Metals, 
andupon Allied Phenomena, Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 570— 582, 1930, , 
Nr. 803. Verf. weist darauf hin, da bei der Fermistatistik die Resultate wesentlich ! 
davon abhangen, ob man die statistischen Probleme in Strenge behandelt oder! 
Gleichgewichtszustande ansetzt; insbesondere erklaren sich daraus Widerspriiche } 
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‘ ischen den Resultaten von Fowler und denen von Sommerfeld. Die Ver- 
altnisse werden fiir Thomson-, Richardson, Peltiereffekt und fur anisotrope 
eiter im einzelnen diskutiert. Peierls. 


z 

. Schulze. Uber die Supraleitfahigkeit der Metalle und Legierungen. 
S. d. Ver. d. Ing. 74, 149—152, 1930, Nr. 5. Referat iiber altere und neuere 
rbeiten von Kamerlingh Onnes, Tuyn, de Haas, Voogd, van Aubel, 
eissner, McLennan, Niven, Wilhelm, Kapitza. W. Meissner. 


.P. Ethier und F. Haber. Wasserstoffatome als Oxydations- und Re- 
uktionsmittel. Naturwissensch. 18, 266, 1930, Nr. 12. Beim Durchleiten von 
asserstofigas, dem Wasserstoffatome beigemengt sind, durch eine wassrige 
ésung von Silber- oder Kupfersalzen erhalt man Metallfallungen, die iiber die 
leine Wirkung molekularen Wasserstoffs wesentlich hinausgehen und auf dem 
orhandensein der freien Atome beruhen. Uber den in wassriger Lésung statt- 
indenden Reaktionsweg entscheidet die Konzentration der H’-Ionen. Die 
leichungen sind 

Hes Bo Cn se Heck, Cai, 

H + Cu =H + Cu. 

erlaufen beide Reaktionen nebeneinander, so beobachtet man eine katalytische 
ereinigung von Wasserstoffatomen zu Wasserstoffmolekiilen, wahrend Cupriionen 
und Kupfermetall sich wiederum zu Cuproionen miteinander umsetzen. Infolge- 
dessen ist in schwach saurer farbloser Cuprosalzlésung nur spurenweise Kupfer- 
fallung und auch sonst keine Veranderung zu erkennen. Uber die quantitativen 
Verhaltnisse, die durch die Einwirkung der H-Atome auf Chininlésung verglichen 
wurden, wird eine weitere Veroffentlichung angekiindigt. Briwckner. 


Wolt J. Miller und Kamillo Konopicky. Zur Theorie der Passivitats- 
erscheinungen. VI. tiber die Passivierung des Chroms bei niedrigen 
Stromdichten. Wiener Ber. 138 [2b], 425 —432, 1929, Nr. 5. Zur Priifung der 
Ursachen der Passivitat des Chroms bei niederen Stromdichten wurden die Er- 
gebnisse der Arbeit von W. J. Miller und BE. Noack (Monatsh. f. Chem. 48, 293) 
ausgewertet und die Abfallkurven zwischen — 0,28 und + 1,0 Volt angelegter 
Spannung tabellarisch aufgenommen. Die Strom-Zeit-Kurve wird aus dem 
Standpunkte betrachtet, wie sie dem Tiefenwachstumsgesetz entspricht. Fir den 
Fall, daB die Konstante B = 0 ist, wurde bei Spannungen von unter 1 Volt Ep 
= — 0,32 Volt gefunden; eine gute tbereinstimmung mit dem experimentellen 
Wert — 0,3. Hieraus wird gefolgert, da die Passivierung des Cr mit niedrigen 
Stromdichten ausschlieBlich auf Bedeckung guriickzufiihren ist. Hine chemische 
Passivierung tritt erst bei hoheren Stromdichten und Spannungen ein. Auch die 
pleibende Passivitat des Cr, die durch Annahme einer porésen Deckschicht erklart 
wird, ist als Bedeckungspassivitat zu betrachten. St. Handel. 


E. Liebreich und V. Duffek. Uber die Vorgange bei der Abscheidung des 
Chroms aus Chromsdurelésungen. Chem. Ber. 62, 2527— 2538, 1929, Nr. 9. 
Aus ganz reinen Chromsaurelésungen scheidet sich Cr nur erst bei ganz hohen 
Stromdichten ab, wihrend bei niedrigeren. erst H, entwickelt wird. Verff. verfolgen 
diese Erscheining an dem Verlaufe der Stromspannungskurve. In Gegenwart 
geringer Mengen Fremdsauren aber verzweigt die Kurve schon bei 0,0 Volt, wobei 
die Zweige verschiedenen Reduktionsvorgingen bis zur zweiwertigen Stufe ent- 
sprechen. Gegen 0,5 Amp./cm? tritt Schlierenbildung ein und bald darauf Cr- und 
H,-Abscheidung. Durch verschiedene Fremdsauremengen verschieben sich die 
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Kurvenspriinge. Mittels der Stromdichte und durch Fremdsaurezusatz kann mar 
den Eintritt der Cr-Abscheidung regulieren. Verff. priifen, inwiefern sich in der 
Kathodenumgebung eine Reduktionszone ausbildet, welche erklart, da d 
abgeschiedene Cr von der Chromsaure nicht oxydiert wird. Durch Elektrolyse ig) 
einem U-Rohr lieBen sich die Elektrodengegenden gut beobachten. Der Elektrolyt 
befand sich in einer gelatindsen Lésung. Tatsichlich wurde erkannt, daB sich beg 
der primaren Reduktion die zweiwertige Stufe bildet, aus welcher dann die Chrom.ly 
abscheidung — geschiitzt von dem oxydierenden Einflu8 der Chromsaure — erfolgt.> 
Diese Kathodenreduktionszone bildet sich auch ohne U-Rohr-Anordnung aus. 
St. Handel.| 


R. Seeliger und H. Straehler. Optische Beobachtungen an Langmuir-§ 
Sonden. Phys. ZS. 30, 929—932, 1929, Nr. 24. Eine in das Plasma einer Entladungs 
eintauchende negativ aufgeladene Sonde mu8 bei geniigender Steigerung de 
Spannung schlieBlich zur Kathode einer selbstandigen Glimmentladung werden 
unter gleichzeitiger Ausbildung der fiir eine Glimmkathode typischen Licht~ 
erscheinungen. Dieser Ubergang laBt sich auf optischem Wege besonders instrukti 
verfolgen, wenn man nicht mit reinen Gasen arbeitet, sondern den etwa benutzte 
Edelgasen geringe Verunreinigungen von Wasserstoff oder Quecksilber beimischt,) 
da in diesem Falle eine deutliche Unterscheidung zwischen Plasmaleuchten undg 
Kathodenleuchten méglich ist, weil bekanntlich das Plasma in der fiir die Ver-' 
unreinigungen charakteristischen Farbe leuchtet, wahrend sich die Emission de 
kathodischen Gebilde nicht wesentlich andert. Die hier beschriebene Erscheinungs 
(z. B.in Neon + Hg) ist nun folgende: Bei Spannungssteigerung tritt zunachst; 
eine VergréBerung der Langmuirschen Schicht ein und es erscheint sowohl an derj 
Sondenoberflache als auch an der Grenze zwischen blaugefirbtem Plasma und/ 
Dunkelraum eine rote Schicht, die unschwer als erste Kathodenschicht bzw.’ 
negatives Glimmlicht zu deuten ist. Erganzende spektroskopische Studien fiihren 
zu derselben Zuordnung. Parallel mit der Entwicklung der kathodischen Gebildes 
geht eine Abweichung der gemessenen Dunkelraumdicken von den aus der Lang- 
muir-Mott-Smithschen Formel berechneten Werten. Allerdings ist hier wegen 
allzu groBer Unsicherheit der eingehenden Konstanten ein quantitativer Vergleich | 
nicht méglich, qualitativ liegen die Abweichungen jedoch in dem erwarteten Sinne, 
d. h. die Schichtdicke nimmt weniger schnell mit der Spannung zu, als die Formel } 
verlangt. G. Mierdel. . 


A. Keith Brewer and J. W. Westhaver. Chemical action in the glow 
discharge. II. Further investigation on the synthesis of ammonia.. 
Journ. phys. chem. 34, 153—164, 1930, Nr.1.  Friihere Untersuchungen der’ 
Verff. (siehe diese Ber. 10, 1722, 1929) haben gezeigt, daB die an der Druckande f 
gemessene Geschwindigkeit der Ammoniakbildung unter dem Einflu8 einer elek- 
trischen Entladung unabhingig vom Anfangsdruck und proportional der Strom- - 
stirke ist, wenn durch Ausfrieren des gebildeten Ammoniaks dafiir gesorgt wird, - 
da®8 der ProzeB nur in der einen Richtung vor sich geht. Der hierbei auftretende 
Proportionalitatsfaktor « wird in der vorliegenden Arbeit in seiner Abhangigkeit | 
von verschiedenen Faktoren untersucht. Dabei ergibt sich folgendes: « ist von der 
Temperatur unabhangig, ebenso von elektrischen und longitudinalen magnetischen — 
Feldern, wahrend ein transversales Magnetfeld die Reaktionsgeschwindigkeit 
steigert. Beziiglich der Lokalisierung der Ammoniakbildung innerhalb der Glimm- 
entladung zeigen qualitative Untersuchungen, da8 die Wirkung am starksten ist im 

negativen Glimmlicht, bedeutend schwacher in der positiven Saule und gleich Null 

im Dunkelraum. Mischt man dem Aquivalentgemisch 3 H, -+ N, weitere Gase bei, 

so zeigen sich in deren Wirkung auf die Reaktion groBe Unterschiede. Speziell 
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ibt sich, da® Stickstoffzusatz die Umsatzgeschwindigkeit noch steigert, so daB 
bmetwa bei der Zusammensetzung 2 Hy + N, ein Maximum besitzt und bei 
siterem Stickstoffzusatz wieder sinkt. Heliumzusatz zeigt erst in bedeutend 
éBeren Mengen (etwa 70%) eine erniedrigende Wirkung, waihrend Wasserstoff 
1d Argon schon in relativ geringen Mengen die Ammoniaksynthese verlangsamen. 
Ie diese Befunde lassen es als plausibel erscheinen, als ersten Schritt fiir die 
dung von Ammoniak eine Tonisation der Stickstoffmolekiile anzunehmen. 
‘ir den weiteren Verlauf der Reaktion kamen dann drei Méglichkeiten in Frage, 
e eingehend diskutiert werden, zwischen denen jedoch einstweilen eine eindeutige 
ntscheidung noch nicht moglich ist, da die hierzu erforderlichen Kenntnisse des 
ntladungsmechanismus noch fehlen. G. Mierdel. 


arl Stéck. Uber Absorption und andere Eigenschaften des nach- 
buchtenden Stickstoffs. Mit eimem ausfiihrlichen Literaturverzeichnis. 
diss. Bonn 1929. 308. Im Spektrum des Unterwasserfunkens als Emissions- 
chtquelle wurden keine Zeichen von einer Absorption des nachleuchtenden 
tickstoffs gefunden; dahingegen gelang es, eine absorbierende Wirkung des 
Iktiven Stickstoffs auf das Licht einer. ebensolchen nachleuchtenden Entladungs- 
Shre zu messen. Beschrieben wird das Nachleuchten von Stickstoff und Stickstoff- 
‘auerstoffgemischen in Entladungsréhren mit Elektroden bei sehr verschiedenen 
ucken und der Fortfall dieser Leuchterscheinungen bei einem Drucke von etwa 
8mm Hg. Unabhangig vom Stickstoffdruck wird das starkste Nachleuchten bei 
inem Sauerstoffpartialdruck von einigen millionstel Millimetern erzielt. Das 
instrémen von Gasen in das Nachleuchtgefa8 verstarkt und verkiirzt das Nach- 
euchten sehr; das Einstrahlen von Licht hat kemen merkbaren Einflu8 auf den 
erlauf des Abklingens der Leuchterscheinung. Stock. 


rnst Stahel. Notiz iiber die a-Strahlen iibernormaler Reichweite des 
Thc. ZS. f. Phys. 60, 595—598, 1930, Nr. 9/10. Wahrend die Existenz von 
.-Teilchen iibernormaler Reichweite sichergestellt ist, ist doch bisher noch nicht 
bntschieden, zu welchem der C-Kérper (ob ©, C’, C”) sie gehéren. In dieser Arbeit 
ird aus einem Hahnschen stark emanierenden MsTh-Trockenpraparat erst ein 
hB + C-Praparat hergestellt und aus diesem durch Riicksto8 ThC’ gewonnen. 
Dessen Strahlung wird in einer Wilsonschen Nebelkammer untersucht. Mit zehn 
erschiedenen Praparaten wurden bei 279 Expansionen 95 a- Strahlen beobachtet, 
von denen 94 der normalen Reichweite entsprachen und einer wahrscheinlich von 
seiner Verseuchung stammte. Waren die Reichweiten von 11,5cm dem ThC” 
muzuschreiben, so hatten ungefaéhr 26 Strahler dieser iibernormalen Reichweite 
beobachtet werden miissen; und von der Reichweite 9,5 cm waren in einer zweiten 
Versuchsreihe mit gednderter (photographischer ) Beobachtung neun Strahlen zu 
erwarten gewesen, wihrend kein einziger beobachtet wurde. Daraus folgt, daB 
ThO” nicht der Ursprung der Strahlen iibernormaler Reichweite ist, diese vielmehr 
yon ThC oder ThC’ stammen miuissen. K. W. F. Kohlrausch. 


Fr. Gulbis. On the emission of positive electricity from palladium. 
Acta Univ. Latv. Mat. Ser. 1, 51—68, Nr. 3. Untersuchungen der Emission 
positiver Elektrizitit aus gegliihten Metallen sind in geringer Zahl ausgeftihrt 
worden, weil diese Erscheinung technisch nicht ausgenutzt werden kann. Die 
Abhiangigkeit der Intensitat der Emission von der Zeit wird nach Richardson 
ausgedriickt durch: 4 — i) = A.c— Kt, worin A und K Konstante sind. Zu den vom 
Verf. mitgeteilten Messungen, welche an Palladium angestellt wurden, war eine 


Drahtschleife elektrisch heizbar in einen zylindrischen Metallmantel eingefiihrt, 
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welcher mit einem ctels deWiderstand iiverbriickten Elektrometer verbunden wary 
Die Resultate geb;-Abiit der erwihnten Formel keine Ubereinstimmung, sonder 
werden sehr exalig .urch folgende Gleichung wiedergegeben: 7 .t = K =. cons 
In trockener Luf. und Wasserstoff findet keine Regeneration statt, taucht mage 
hingegen den Draht in einen Elektrolyten, so stellt man enorme Emissionen fesigy 
Die jetzt festgestellten Kurven verlaufen steiler. Nacker® 
V. Ambarzumian et D, Iwanenko. Les électronsinobservablesetlesrayons f 
C. R. 190, 582 —584, 1930, Nr. 9. Theoretische Spekulationen tiber die Entstehungy 
der f-Strahlung in Analogie zur Diracschen Theorie der Lichtquanten. a | 

K. W. F. Kohlrauselify 


Georges Guében. A propos des techniques de mesures des radiatigp 
pénétrantes. Ann. de Bruxelles (B) 49, 12—17, 1929, Nr. 1. Verf. knipft an di 
ionometrischen Methoden zur Messung durchdringender Strahlen (Radium- une 
Réntgenstrahlen) an und lenkt besonders die Aufmerksamkeit auf die Fehlerquelle: 
die in der Anderung der Leitfahigkeit von Isolatoren unter dem Einflu8 der Be 
strahlung besteht. Dieser Faktor ist in erster Linie bei der Verwendung von 
Kleinkammern zu beriicksichtigen, zumal, wenn man sie mit réntgenschattenfreier 
Zufiihrungen verwenden will (B. Rajeswky, R. Jaeger). Auch bei dem Kondeng 
satordosimeter von Glasser & Seitz ist die Verwendung eines nicht ionisierbarer 
Dielektrikums notwendig. Verf. hat nun selbst eine Reihe von Priifungen mi 
Ceresin angestellt, bei dem er eine erhebliche Anderung der Leitfahigkeit diese¢ 
Materials bei Bestrahlung mit Réntgen- und y-Strahlung feststellt. Er schlieB 
daraus auf Fehlerquellen bei Verwendung dieses Materials bei Dosismessernit 
(Verf. sagt nichts tiber die angelegten Feldstairken. Bei geniigend kleinen Feld 
starken verringern sich die von dem Verf. erwahnten Effekte so weit, daB sie wei 
unterhalb der Fehlergrenzen bleiben. D. Ref.) R. Jaege 


W. de Groot. Die Konzentration der positiven Ionen im Quecksilber! 
Neon-Niedervoltbogen. ZS. f. Phys. 60, 617—623, 1930, Nr. 9/10. Der inneré 
Teil einer Oxydspirale eines Niedervoltbogens in einem Neon- Quecksilbergemisel, 
emittiert kraftig die Funkenlinie 1942 (2 *P1;, — 1 *S1),), eine der Resonanzlinier 
des Ions. Durch Beobachtung zweier solcher hintereinander aufgestellten Lichtt 
quellen ist es méglich, die ,,Linienabsorption’’ (nach Ladenburg-Reiche 
zu messen und daraus auf die Konzentration der emittierenden Teilchen zu schlieBen1 
Bei der Berechnung wurde fiir die Energieverteilung des Lichtes einer unendlick 
diinnen Schicht Doppelverbreiterung als allein wirksam angenommen. Die 
Starke des Oszillators wurde gleich 1/, gesetzt. Es wird bei 1 Amp. Bogensteoil 
15mm Ne-Druck, 90°Hg-Temperatur eine Konzentration von 1 bis 3. 10” 
fonen pro Kubikzentimeter gefunden. Es wird darauf hingewiesen, da®B diese 
Zahl mit einem Faktor multipliziert werden soll, sobald eine Feinstruktur de 
1942-Linie nachgewiesen sein wird. de Grootl 


Karl Przibram. Bemerkungen iiber das natiirliche blaue Steinsalz. 


S.-A. Wiener Ber. 138 [2a], 781—797, 1929, Nr. 9/10. Bereits berichtet neal 
Wiener Anz. Vel. diese Ber. 8. 624. Scheeb} 


Karl Przibram. Uber die Farbung des Kunzits. pickin Anz. 1930, 8. 81, Nr. 9. 
Durch Glithen farblos gemachter Kunzit erhalt durch f-y-Bestrahlung und nadh- 
folgende Erwarmung oder Belichtung seine rosa Farbe wieder ; es besteht daher ¢ 
Méglichkeit, daB die natiirliche Farbe des Kunzits auch radioaktiven Ursprungs ist. 


Sched. 
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. J. Sizoo. Higenschappen van ferromagnetischeeit nc allen. Physica 10, 
=18, 1930, Nr. 1. Es werden die Ergebnisse der Untersumum gen des Verf. iiber 
en Hinflu8 der Korngréfe auf die magnetischen Higensché, &m von Hisen und 
ickel, iiber das Magnetisierungsdiagramm von Einkristallen ‘und iiber den 
sarkhauseneffekt mitgeteilt. Die Resultate bilden eine Stiitze der Weissschen 
fypothese. Vgl. diese Ber. 8. 153 u. 244. : Scharnow. 


_(. Stearns. An x-ray search for the origin of ferromagnetism. Phys. 
ev. (2) 35, 1—7, 1930, Nr.1. Da frithere Untersuchungen ferromagnetischer 
‘toffe mit Rontgenstrahlen. ergeben haben, da® weder Atomgruppen noch einzelne 
\tome als Elementarmagnete in Frage kommen, nimmt der Verf. an, daB entweder 
er Atomkern oder das Kreiselelektron oder Atome auf inneren Bahnen als Trager 
les Ferromagnetismus anzusehen sind. Die letztere Moglichkeit priift er an 
<ristallen von Siliciumeisen und Magnetit, indem er mit einer empfindlichen 
hullmethode Intensitaétsinderungen eines reflektierten Réntgenstrahlenbiindels 
beim Magnetisieren der reflektierenden Kristalle festzustellen sucht. Es lieB sich 
ber kein Effekt beobachten, obgleich dieser, wie eine einfache Rechnung zeigt, 
in der meSbaren GréBenordnung liegen mubite. Nach einer kurzen Diskussion der 
nsichten Hondas und Ehrenfests kommt der Verf. zu dem SchluB, daB das 
Kreiselelektron der Elementarmagnet ist. Scharnow. 


S. S. Bhatnagar and R.N. Mathur. Investigations on the Effect of 
rystalline Structure on Magnetic Susceptibilities by a New 
Magnetic Balance based on the Principle of Interference of Light. 
Phil. Mag. (7) 8, 1041—1055, 1929, Nr. 54. Bei allotropen Umwandlungen von 
Klementen und Verbindungen treten im allgemeinen Suszeptibilitatsanderungen 
auf; diese sind aber vielfach so gering, daB die gewohnlichen MeBmethoden zu 
empfindlich sind, um befriedigende Resultate zu liefern. Die Verff. benutzen 
deshalb fiir die Untersuchung der allotropen Modifikationen des Schwefels und 
des Mercurijodids eine besonders empfindliche magnetische Waage, bei welcher 
die durch das inhomogene Feld verursachte Verschiebung der betreffenden 
Substanz mit Hilfe der Interferenz von Lichtstrahlen bestimmt wird. Die Theorie 
der Methode wird entwickelt. Die fiir — %m-10° gefundenen Werte sind fur 
thombischen Schwefel 0,487; monoklinen Schwefel 0,462; gelbes Mercurijodid 
0,272; rotes Mercurijodid 0,272. Anplastischem Schwefel lieBen sich keine sicheren 
Resultate erzielen, es wurde aber festgestellt, daS er weniger diamagnetisch 
ist als rhombischer. Die iibereinstimmenden Werte fiir beide Modifikationen 
des Mercurijodids bestatigen die Ansicht von A. Smits, wonach bei dieser Um- 
wandlung keine Anderung der Kristallstruktur eintritt. Scharnow. 


A. R. Woltjer, 0. W. Coppoolse and E. (. Wiersma. On the magnetic suscepti- 
bility of oxygen as function of temperature and density. Proc. 
Amsterdam 82, 1329—1333, 1929, Nr. 10. Im Temperaturgebiet von 291 bis 
| 156° (absolut) und bei Dichten von 0,443 bis 0,152 wurde die spezifische magnetische 
 Suszeptibilitat von gasformigem Sauerstoff bestimmt. Sie laBt sich nicht durch die 
yon Perrier und Kamerlingh Onnes fur fliissigen Sauerstoff aufgestellte 
Gleichung %(Z' + A) = const = 0,03152 darstellen, wobei A eine Funktion 
der Dichte sein soll. Angenahert erfiillt, mit einer von der Dichte abhangigen 
Curieschen Konstanten, ist das Curiesche Gesetz fiir Temperaturen von 291 


bis 175° (abs.). Scharnow. 


A. Duperier. Neue thermische Untersuchung der magnetischen Higen- 
schaften der seltenen Erden. Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 28, 47—55, 


1148 5. Elektrizitat und Magnetismus 


1930. Verf. untersucht mit dem Apparat von Foéx und Forrer die magnetisc ( 
Suszeptibilitat von Ho,0;, Yb,(SO,); und Tu,(SO,), bei Temperaturen zwisch! 
20 und 315 bis 431°. Ho gehorcht dem Gesetz von Curie und Weiss nip 
tooo = 4426.10—5 und 4 = + 13,5. Fur Yb und Tu mu die vom Verf. moop 
fizierte Curie-Weisssche Gleichung: (x + K) (2+ A) = C angewandt werde 
Es ergibt sich fiir Yb Zoo = 7445.10-*, K = + 323. 10—§, A = + 82,1; fi 
Tu werden zwei differierende Versuchsreihen erhalten, die %90 = 2077 . 10% 
und 2013.10—5 ergeben, im ersteren Falle kann die einfache Gleichung 
A= + 11,7 angewandt werden, im zweiten die modifizierte Gleichung 
K = + 262.10—-* und 4 = + 13,8. Die Differenzen sind anscheinend ag 
Verunreinigungen zuriickzufiihren. *R. KK. Mile 


New Nickel-Iron Alloy. Electrician 104, 330—331, 1930, Nr. 2702. 
magnetischen Eigenschaften der (in verschiedener Hinsicht das Permalloy 
iibertreffenden) Legierung Permalloy C sind: Anfangspermeabilitét 6000; ma» 
male Permeabilitat 100000 (bei 0,035 GauB); maximale Induktion 9000 Linien/cm 
Remanenz 4500 Linien/cm?; Koerzitivkraft 0,035 GauB; Hysteresisverlust 50 Ei 
je Kubikzentimeter und Zyklus bei B = 5000; Widerstand 55 Mikrohm/en 
Permalloy C ist in magnetischer Hinsicht das weichste Material fiir die Konstru. 
tion von Telephonen und ahnlichen Apparaten. Wegen der Abhangigkeit vo 
der mechanischen Beanspruchung ist es nach der Bearbeitung auszuglihes 
Permalloy C wird durch Zusammenschmelzen der Bestandteile im Elektroofé 
hergestellt und lé8t sich leicht in jede gewiinschte Form (Blech, Stab, Dral 
bringen. Vorteilhaft wird es verwendet fiir MeBwandler, Audionfrequenzwandles 
elektrische MeBinstrumente und empfindliche Relais. Bern 


Richard Gans. Uber den Diamagnetismus ferromagnetischer Medie® 
Naturwissensch. 18, 184—185, 1930, Nr. 8. Vorlaufige Mitteilung itiber den a 
hochpermeablen Legierungen wie Permalloy und Mu-Metall bei Feldstarke 
ber 8000 Gau8 beobachteten Diamagnetismus. Scharnor 


Francis Bitter, On the diamagnetism of electrons in metals. Pro: 
Nat. Acad. Amer. 16, 95—98, 1930, Nr. 2. Verf. findet eine einfache Forma 
fir die diamagnetische Suszeptibilitét von Elektronen in einem periodische 
Kraftfeld, die demnach nur von der Gitterkonstanten abhangen soll. (Nac 
Ansicht des Ref. beruht dieses Resultat jedoch auf einem Fehlschlu8, wie mak 
am einfachsten daraus sieht, daB die Formel des Verf. auch fiir freie Elektrones 
und fiir A = 0 einen von Null verschiedenen Diamagnetismus ergibt.)  Peierl! 


L. 8. Freimann. Die angendherte Theorie des ‘aagneves eet 
Generators. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 384, 219—223, 1929. Nr. 6. Der magnetc 
striktive Stab nebst Spulen wird durch eine elektrische Ersatzschaltung erse ” 
und diese in die Schaltung eines Réhrengenerators eingefiigt. Fiir die dabe 
entstehende Gesamtschaltung wird die Bedingung fiir die Anfachung von Schwir 
gungen aufgestellt. Die rechnerischen Ergebnisse werden in einem Vekton 
diagramm dargestellt. Es ergibt sich unter anderem, da Schwingungen dé 
Stabes nur entstehen kénnen, wenn die Eigenfrequenz des Anodenkreises kleine 
als die betreffende Resonanzfrequenz des Stabes ist. E. Maus 


. 
E. B. Moullin. The Fields Close to a Radiating Aerial. Proc. Cambridg} 
Phil. Soc. 25, 491—507, 1929, Nr. 4. Durch die Hertzsche Lésung der Maxi 
wellschen Gleichungen wird das elektrische und magnetische Feld in einer gro Ber 
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ntfernung vom Dipol beschrieben. Durch die Entwicklung der Radiotechnik 
ird Interesse hervorgerufen fiir die Kenntnis der Felder in unmittelbarer Nahe 
romdurchflossener Leiter. Verf. leitet Formeln ab, mit welchen das Feld in 
len Punkten in der Nahe der Schwingungsquelle bestimmt werden kann. Nacken. 


.L. Hall. A system for frequency measurements based on a single 
equency. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 272—282, 1929, Nr. 2. Hs wird eine 
lethode beschrieben zur Eichung von Piezokristallen oder von Frequenzmessern 
ach einem als Standard gewahlten Piezooszillator, dessen Temperatur kontrolliert 
fird. Ein Hochfrequenzgenerator wird auf 10 kHz im Verhaltnis zum Standard- 
szillator eingestellt. Die genaue Einstellung des Generators wird iberwacht 
urch einen eigens hergestellten Indikator, welcher sichtbar und hérbar die 
Differenz zwischen den Frequenzen des Oszillators und einer Harmonischen 
es 10 kHz-Generators anzeigt. Ein zweiter Hilfsgenerator wird zu einer Harmoni- 
chen des 10 kHz-Generators zugeschaltet. Die genaue Einstellung des Hilfs- 
enerators wird mit dem Spezialindikator bewerkstelligt. Der zu untersuchende 
¥ezooszillator wird im Telephon einen Ton hervorrufen. Die Tonhoéhe stellt 
lie Differenz zwischen den Frequenzen des Piezooszillators und des Hilfsgenerators 
ar. Diese Frequenzdifferenz kann durch Vergleich mit einem geeichten Ton- 
requenzsender bestimmt werden. Nacken. 


. A. Guillemin and P. T. Rumsey. Frequency multiplication by shock 
sxcitation. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 629—651, 1929, Nr. 4. Die Grundlagen 
ler Theorie der Frequenzvervielfachung in Anordnungen mit eisenhaltigen Kreisen 
werden kurz erklart mit Hilfe der Analyse in Fourierreihen. Oszillogramme 
and Figuren zeigen die Wirkung der Transformatorinduktanz und der Sto®dauer 
auf die Wellenform. Schwingungen erster und zweiter Art werden in Beziehung 
mu dem analogen Problem des Lichtbogenstromkreises besprochen. Wirksamkeit 
ind Energieausbeute werden in ihrer Abhangigkeit von der Amplitude des Primar- 
ind Sekundarstromes betrachtet und die Bedingungen fiir unverzerrte Wellen- 
orm und Maximum der Energie festgelegt. Nacken. 


Kinjiro Okabe. tiber die Verstarkung und Gleichrichtung von sehr 
kurzen elektrischen Wellen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 35, 3—6, 1930, Nr. ‘ls 
Barkhausen und Kurz haben bereits dieselbe Schaltung, die sie zur Erzeugung 
sehr kurzer elektrischer Wellen benutzten, auch zum Empfang dieser Wellen 
verwandt und damit bessere Empfangsergebnisse erhalten als mit einem Kristall- 
detektorempfanger. Okabe untersucht nun die Wirkungsweise derartiger Réhren- 
empfanger fiir Wellen von 50 bis 80cm Wellenlange und stellt fest, daS unter 
bestimmten Betriebsbedingungen (z. B. bei bestimmten Heizstromstirken) eine 
erhebliche Verstarkerwirkung erzielt werden kann. Er benutzt teils Rohren mit 
mur zwei Elektroden (Dioden), teils Rohren mit drei Elektroden (Trioden); bei 
letzteren wendet er ein zu den zylindrischen Elektroden koaxiales Magnetfeld 
lan, womit sich die Verstarkerwirkung besonders gut einstellen 14Bt. H. Mauz. 


S. Chaikin. Uber eine direkte Methode zur Messung von kleinen 
Dampfungen bei Piezokristallresonatoren. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 35, 
6—9, 1930, Nr. 1. Das Verfahren von Bjerknes, die Dampfung von Resonatoren 
aus der Breite der Resonanzkurve zu bestimmen, bereitet bei sehr kleinen 
Dampfungen Schwierigkeiten und versagt, wenn die Amplitude nicht einem 
Exponentialgesetz gehorcht. Chaikin bestimmt die Dampfung von piezo- 
elektrischen Quarzplatten, indem er die Platten mit einem Rohrengenerator 


— 
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in einer ihrer Eigenschwingungen zu konstanter Anfangsamplitude erregt, 
Generator abschaltet und nach einer bestimmten Zeitdifferenz die noch vorhandes 
Schwingungsenergie bestimmt. Zu diesem Zwecke wird ein weiteres Elektrodéd 
paar der Quarzplatte mittels eines selbsttatigen Schalters nach dem Abschalt, 
des Generators in meBbar veranderlichen Zeitabstéinden an einen MeBkreis ¢ 
schaltet, welcher einen Detektor als Gleichrichter und ein ballistisches Galvani 
meter enthalt. Die auf diesem Wege ermittelten Amplitudenzeitkurven zeigg 
einen rein exponentiellen Verlauf. Durch weitgehende Verringerung vi 
Reibungsverlusten (Aufhangen der Quarzplatten an Seidenfaden) und Energ2 
entzug durch den MeSkreis (Verwendung eines sehr empfindlichen Galvanometer 
konnten die gemessenen Dimpfungen auf den zehnten Teil vermindert werde 
Die logarithmischen Dekremente betragen dann in Luft von 760mm Dru, 
etwa 1. 10—4, bei 2mm Druck etwa 0,5. 10—*. E. Maw 


A. Esau und E. Busse. Uber die Erwarmung von festen und fliissig¢ 
Isolatoren in Wechselfeldern sehr hoher Frequenz. Jahrb. d. dra 
Telegr. 85, 9—11, 1930, Nr. 1. Bringt man verschiedene Substanzen, vor alle. 
feste und fliissige Isolatoren in ein elektrisches Wechselfeld sehr hoher Freque¢ 
(75 bis 100.10® Hertz), so erfahren dieselben zum Teil starke Erwarmunge 
Zur Erzeugung dieser Wechselfelder wurde ein Réhrengenerator mit einer Leis 
von 800 Watt benutzt. Die Substanzen wurden zwischen die Kondensatorplatti 
eines mehr oder weniger fest angekoppelten Sekundirkreises gebracht. Um Vé 
gleiche durchfiihren zu kénnen, wurde der zeitliche Verlauf der Temperat 
fiir gleiche Substanzmengen gemessen. Bei pulverférmigen Substanzen, wie z. - 
Quarzstaub, Glas, Kohle, Wolframpulver, konnten Temperaturen bis zur WeiBgl; 
erzielt werden. Das bei den Fliissigkeiten zur Temperaturmessung verwende 
Quecksilberthermometer erfuhr fiir sich allein nur geringe Erwaérmung, ¢ 
groBtenteils durch die Erwarmung des Thermometerglases bedingt war. Von dd 
Flissigkeiten erwarmten sich am wenigsten gut destilliertes Wasser, Hexan 
Paraffinél. Sehr stark erwirmten sich vegetabilische Ole und Fette (Ricinusé 
Schweineschmalz, Leinél, Olivenél und andere), mittlere Werte der Erwarmur 
zeigten technische Transformatorenédle. Verunreinigungen vergréBern die Ter 
peraturerhéhung. . Ma 


Yoji Ito. Theorie der Zweielektrodenréhren und Erzeugung ele} 
trischer Schwingungen von extra niedriger Frequenz. Jahrb. 
drahtl. Telegr. 85, 12—20, 67—75, 1930, Nr.1 u. 2. Druckfehlerberichtigun 
zum 1. Abschnitt ebenda 8. 75. Die Abhangigkeit des Emissionsstromes von dé 
Heizstromstarke gestattet, eine Elektronenréhre mit nur zwei Elektroden in ahz 
licher Weise als Steuerungsorgan zu benutzen, wie eine Elektronenréhre m 
Steuergitter. Infolge der Temperaturtragheit der Gliihkathode besitzt jedoch di 
Steuerwirkung durch den Heizstrom erhebliche Tragheit. In der vorliegendd! 
Arbeit wird nun die Theorie der Zweielektrodenréhre in Analogie zur Elektroner 
réhre mit Gitter eingehend durchgefiihrt. Es werden zuniachst charakteristiscl! 
GréBen, wie Steilheit, Durchgriff und innerer Widerstand, definiert und die Ve‘ 
stirkerwirkung behandelt. Im zweiten Abschnitt wird die Theorie eines Schwit 
gungsgenerators gegeben. Die zur Selbsterregung erforderliche Riickkopplur: 
kann dabei entweder direkt vom Schwingungskreis auf den Heizkreis erfolge 
(Transformatorschaltung) oder durch Vermittlung eines Relais. Im ersteren Fal! 
ergab sich bei Verwendung eines gewéhnlichen Verstirkerrohres (Telefunke 
RE 064, Gitter und Anode verbunden) fiir die erzeugte Frequenz eine ober 
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‘enze von 72 Hertz und eine untere von 0,05 Hertz; bei der Relaisschaltung 
mnte als héchste Frequenz 800 Hertz erreicht werden. Im dritten Abschnitt 
rd noch die Eignung als Gleichrichter besprochen. H. Mauz. 


-E.Hollmann. Die Erzeugung kiirzester elektrischer Wellen mit 
ektronenréhren. Zusammenfassender Bericht. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 35, 
—27, 76—80, 1930, Nr. 1 u. 2. Der Bericht gibt einen Uberblick iiber die im 
ahre 1929 erschienenen Arbeiten, die sich auf die Erzeugung sehr kurzer elek- 
ischer Wellen beziehen. EH. Mauz. 


.@. Miller. Zur Theorie der Barkhausenschwingungen. Jahrb. d. 
ahtl. Telegr. 34, 201—207, 1929, Nr. 6. Die Arbeit gibt eine theoretische Er- 
larung fiir das Zustandekommen der Barkhausen-Kurz-Schwingungen, ohne 
nen Gasgehalt der Elektronenréhre vorauszusetzen. Die bereits von Bark- 
ausen angegebene Theorie fiihrte diese Schwingungen auf Pendelungen der 
lektronen zuriick; ungeklart blieb jedoch, weshalb die Elektronen diese Be- 
egungen iiberwiegend gemeinsam ausfiihren. Mller fiihrt nun in seiner Theorie 
6 Ordnung der Elektronen zu gemeinsamem Tanze auf Steuerwirkungen eines 
n Gitter und Kathode angeschlossenen Lechersystems zurtick. Da der Aufprall 
er Elektronenschwarme auf diese Elektroden bei den sehr hohen Frequenzen 
egen die beschleunigenden Felder Verzogerungen aufweist, werden die zur 
hwingungsanfachung notwendigen Phasenverhaltnisse médglich. Als’ Méglich- 
siten fir die Synchronisierung der Elektronenpendelungen nennt Moller: 
Prinzip der Aussortierung. Hat die Anode infolge der zusatzlichen Wechsel- 
obannung des Lechersystems erhdhtes Potential, so flieBen mehr Elektronen 
ber sie ab, diese werden somit aussortiert; die Pendelungen der restlichen 
Iektronen besitzen infolgedessen immer mehr tibereinstimmende Phase. 
Prinzip der Laufzeitschwankungen. Die iiberlagerten Wechselfelder andern 
ie Flugzeiten der Elektronen derart, daB schlieBlich Synchronisierung eintritt. 
. Raumladungsschwankungen. Diese bedingen einerseits eine periodische 
nderung der Flugweiten und andererseits Wechselstrome in den Zuleitungen. 
Nie Theorie hat nun im wesentlichen nachzuweisen, da derartige Vorgange 
a der Lage sind, die Schwingungen im Lechersystem aufrechtzuerhalten. Die 
unachst graphisch fiir das Prinzip der Aussortierung durchgefiihrte Theorie 
irgibt, daB der Gitterstrom dann kleiner ist als sein Mittelwert, wenn das Gitter 
eine groBte positive Spannung aufweist, d. h. die Bedingung fiir Energiezufuhr 
um Lechersystem ist erfiillt. Die Theorie wird dann noch rechnerisch durch- 
‘efiihrt, wobei auch die verschiedenen Laufzeiten der Elektronen beriicksichtigt 
verden; dagegen werden Feldverzerrungen durch Raumladungen nicht in Betracht 
rezogen. Im letzten Teile wird gezeigt, daB eine zwischen zwei Kondensator- 
slatten schwingende Raumladung sich verhalt. wie eine Schwingdrossel. Eine 
Schwingdrossel mit der Higenfrequenz @, = i/VLC bedingt fiir einen Wechsel- 
trom von der Frequenz » in der Nahe der Resonanz (Verstimmung | 4@| 
= | a — 0|<)) bei maBiger Dampfung d = R/2L (R <wL) einen Wider- 
stand gemaéB der Naherungsformel 1/2 C (j4@ + 4). Analog errechnet sich fur 
Hie in einem Kondensator von der Leerkapazitat C, schwingende Raumladung 
sin gesamter Widerstand: 
1 1 


ar 7 ? 
FeO" [ee (ey user 


die GréBe der Raumladung, m/e das Verhaltnis von Massé zu Ladung 
F die Flache der Kondensatorplatten bedeuten. Diese 


wobei Jo 
les Ladungstragers und 
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Analogie fiihrt zu dem SchluB, daB bei den Barkhausen-Kurz-Schwing 
die schwingende Raumladung selbst ein schwingungsfahiges System bildet 1 
das angeschlossene Lechersystem die Rolle eines angekoppelten Sekundarsyster 
spielt. Experimentelle Priifungen konnten besondere Aussagen der Theon 
bestatigen. Ei. Mau 


Erich Hudee. Zeitproportionale, synchron laufende Zeitablenkungg¢ 
fiir die Braunsche Réhre. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 34, 207—219, 192 
Nr. 6. Bei den Untersuchungen von periodischen Vorgaéngen mit der Braunsehh 
Rohre benutzt man zweckmaBig eine synchron verlaufende zeitproportiona 
Hilfsablenkung, die durch eine entsprechende Hilfsspannung oder einen Hil 
strom bewirkt wird. Die Erzeugung dieser Spannungen oder Stréme erfob 
am besten durch Kippschwingungen, welche in geeigneter Weise synchronisie' 
und demgema8 als ,,erzwungene Kippschwingungen“ bezeichnet werden. Die 
Synchronisierung (meist mit einem Bruchteil der zu untersuchenden Frequeri 
erfolgt praktisch dadurch, da8B auBer der die Kippschwingungen erregend 
Gleichspannung noch eine Wechselspannung von der Frequenz des zu unte 
suchenden Vorganges auf die Vorrichtung einwirkt und die Kippvorgange steueg 
Bei den Strom-Kippvorrichtungen wird ein Kondensator mit konstanter Strom) 
starke gleichmaBig aufgeladen, bis bei einem bestimmten Spannungswert € 
plétzliches Auftreten eines Entladestromes, der Strom-Kippvorgang, in ve 
haltnismaBig kurzer Zeit die Entladung bewirkt. Die stetige Spannungszunahr 
am Kondensator wird zur Hilfsablenkung benutzt. Als Strom-Kippvorrichtungg 
eignen sich besonders Anordnungen mit Elektronenréhren in der Schaltung v 
riickgekoppelten Widerstandsverstérkern. In der Arbeit wird die Wirkungswep 
einer derartigen Schaltung rechnerisch untersucht und insbesondere der Hinfli 
der GréBe wichtiger Schaltungsteile behandelt. Bei den Spannungs-Kipy 
vorrichtungen andererseits nimmt die Stromstirke eine Zeitlang stetig zu, w 
dann verhaltnismaiBig rasch infolge eines Kippvorganges der Spannung abzi 
nehmen. Derartige Vorrichtungen lassen sich mit einer Elektronenréhre 
Dynatronschaltung verwirklichen. Die Arbeit zeigt an zahlreichen Oszillogramma 
die Brauchbarkeit und die Eigentiimlichkeiten der verschiedenen Schaltunge4 
Durch besondere MaBregeln lassen sich die Kippzeiten bei den Strom-Kip; 
vorrichtungen so weit verkiirzen, da8 die Hilfsspannung noch zur Untersuchum 
von Vorgangen bis zu einer Frequenz von 4. 105 Hertz brauchbar ist. 2. Maw 


Wilhelm Geyger. Ein komplexer Wechselstromkompensator fiir mitt 
lere Frequenzen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 34, 223—227, 1929, Nr. 6. Es wi 
ein Wechselstromkompensator fiir mittlere Frequenzen (500 bis 5000 Hert 
beschrieben, welcher zwei zueinander senkrechte Spannungskomponenten dire! 
zu ermitteln gestattet. Die Starke der Komponenten wird mittels zweier eise¢ 
freier Transformatoren von variabler Kopplung eingestellt, deren Skale dur 
geeigneten Bau der Spulen lineare Teilung fiir positive und negative Richtum 
aufweist. Die Sekundirspulen dieser Drehspulvariometer werden mit der 7 
kompensierenden Wechselspannung und mit einem Indikator (z. B. Telepha 
oder Vibrationsgalvanometer) in Serie geschaltet. Der Vorzug der Anordnur 
gegentiber ahnlichen Geraten besteht darin, daB die zur Kompensation dienend 
Teile von dem iibrigen Stromkreis vollkommen isoliert sind, wodurch Fehll 
infolge von Erdstrémen oder sonstigen Stérstrémen vermieden sind und aud 
kapazitive Stérstréme weitgehend unterdriickt werden. E. Ma 


Hanns von Hartel. Eine neue Braunsche Réhre. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 3h 
227 — 228, 1929, Nr. 6. Es wird eine im Laboratorium von Manfred von Ardenn 
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sntwickelte und von der Firma E. Leybold, Kéln, in den Handel gebrachte 
3raunsche Réhre mit Gliithkathode beschrieben. Sie enthalt im Innern zur 
slektrischen Ablenkung des Kathodenstrahls zwei zueinander senkrechte Platten- 
are und einen Fluoreszenzschirm mit Calcium-Wolframat. Die Anodenspannung 
kann zwischen 800 und 3000 Volt gewahlt werden, entsprechend andert sich die 


Helligkeit und die Empfindlichkeit, die im Mittel etwa 1mm/Volt betragt. 
H. Mauz. 


K. Faye-Hansen. Die Berechnung von eisenlosen Drosselspulen, 
lektrot. ZS. 51, 427—429, 1930, Nr. 12. Verf. entwickelt einige empirische 
Formeln fiir dié Selbstinduktion von kreisrunden Spulen mit rechteckigem 
Wicklungsquerschnitt. Diese Formeln sind innerhalb weiter Grenzen sehr genau. 
Hs wird hierbei von der leicht genau berechenbaren Selbstinduktion von Spulen 
unendlicher axialer Lange ausgegangen. Fiir Spulen endlicher axialer Lange 
beriicksichtigt ein Zusatz im Nenner den magnetischen Widerstand auf erhalb 
der Spulenlange. In ahnlicher Weise werden auch Formeln fiir die Selbstinduktion 
yon parallelen rechteckigen Schienen und Stiben und fiir rechteckige Spulen 
mit rechteckigem Winkelquerschnitt entwickelt. Geyger: 


Paul Duckert. Zur Frage der Standortsbestimmungen aus drei Funk- 
peilungen. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 15—18, 1930, Nr. 1. Verf. zeigt, daB die 
GroBe des Fehlerdreiecks kein Ma® fir die Exaktheit einer vorliegenden Funk- 
peilung ist und da der wahre Schiffsort nicht im Innern des Fehlerdreiecks zu 
liegen braucht. Ferner halt er die sich nach der Methode der kleinsten Quadrate 
ergebenden vier Punkte, von denen einer im Fehlerdreieck gelegen ist, bei welchem 
die Summe der Winkelfehlerquadrate ein absolutes Minimum ist und von denen 
die anderen drei auBerhalb des Dreiecks gelegen sind und relative Minima ergeben, 
fiir gleichberechtigt. Im tbrigen stimmt die Arbeit inhaltlich mit der Verdffent- 
dichung des Verf.: ,,Zur Frage der Standortsbestimmung von Sendern mittels 
Funkpeilung“‘, Mitt. Aeron. Obs. Lindenberg 1929, 8S. 193—197 iiberein. Vel. 
diese Ber. 10, 2018, 1929. F.. A. Fischer. 


Pp. Arendt. tiber den EinfluB des Rasters bei der Bildtelegraphie. 
‘Elektr. Nachr.-Techn. 7, 72—78, 1930, Nr. 2. H. Ebert. 


-F. Liischen und K. Kipfmiiller. tiber die Wahl der Tragerfrequenzen 
fir die Tonfrequenztelegraphie. Elektr. Nachr.-Techn. 4, 165—174, 
“1927, Nr. 4. Die Verff. entwickeln die theoretischen und praktischen Grundlagen 
fiir eine internationale Vereinbarung tiber die Tragerfrequenzen der Tonfrequenz- 
-telegraphie. Die Dauer 7 eines Einschwingvorganges ist gegeben durch 
“eine Konstante c (5,5), dividiert durch die Breite @, — , des Durchlassigkeits- 
‘pereiches des verwendeten Wellensiebes. Die fiir die Praxis erforderliche Betriebs- 
'sicherheit fordert eine Einschwingzeit, die héchstens gleich der Punktdauer ist. 
“Daraus ergibt sich die Bedingung: Punktfrequenz @p = 2/C¢. (®, — @y) 
im 0,57. (w,— @,). Da fur die verschiedenen in Europa gebrauchlichen Tele- 
' graphiersysteme (Wheatstone, Murray, Siemens, Start-Stop) Punktfrequenzen 
zwischen 15 und 60 Hertz in Frage kommen, ergeben sich dafiir Durchlassigkeits- 
~ bereiche zwischen 26 und 105 Hertz. Die Verff. glauben wegen der sonstigen 
Storungen in Fernkabelleitungen (Phasenverzerrung, Nebensprechen, Stark- 
‘stromstorungen usw.) einen Sicherheitszuschlag von 40 % machen, zu mussen 
und kommen damit zu Durchlassigkeitsbereichen von 36 bis 147 Hertz. Die Ent- 
stehung von Kombinationstonen durch nichtlineare Charakteristiken (z. B. Ver- 
_ starkerréhren) ergibt die weitere Bedingung, da® die Tragerfrequenzen ungerade 
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Vielfache einer Grundfrequenz sein sollen. Der zweckmaSigste Abstand zweie 
Tragerfrequenzen ergibt sich aus wirtschaftlichen Erwagungen. Je dichter dill 
Frequenzen benachbart sind, desto billiger sind die Kabelkosten pro Verbindungi 
desto teurer jedoch die Empfangsanordnungen wegen der nétig werdenden er 
héhten Selektivitat. Es ergibt sich ein Kostenminimum bei einem Verhaltni 
von Frequenzabstand zu Breite des Durchlassigkeitsbereiches von 1,85. Dam 
errechnen sich, je nach der Punktfrequenz, Tragerfrequenzabstande zwischen 64 
und 273 Hertz. Bei normal pupinisierten Vierdrahtleitungen empfehlen die Verfiif 
die Ausnutzung des Frequenzbandes von 300 bis 1800 Hertz und kommen so z7 
einer Anzahl der Tonfrequenzkanale, die, wieder je nach der Punktfrequena| 
zwischen 22,4 und 5,5 liegt. Die Verff. empfehlen, fiir Mehrtelegraphie 6, fu 
Einfachtelegraphie 12 Kandle vorzusehen und die Tragerfrequenzen der Mehrfach 
telegraphie mit den entsprechenden der Einfachtelegraphie zusammenfalle¢ 
zu lassen. Die DurchlaBbereiche miissen dann 150 bzw. 65 Hertz betragen. 
wird hervorgehoben, daf in einem im November 1926 vom CCIT gegebeneg 
Beispiel die vorstehend gestellten Bedingungen bereits ziemlich genau erfillt sinc 


Tragerfrequenzen Tragerfrequenzen Tragerfrequenzen | Tragerfrequenzen 
fiir Einfachbetrieb fiir Mehrfachbetrieb fiir Einfachbetrieb fiir Mehrfachbetrieb 
Hz Hz Hz Hz 
420 _ 1140 — 

540 565 1260 1243 
660 — 1380 _— 

780 791 1500 1469 
900 — 1620 — 

1020 1017 1740 | 1695 


Fiir leichte Pupinisierung kann das Frequenzschema sinngema&B bis etwa 2460 Hertit 
fortgesetzt werden; man erhalt dann 9 bzw. 18 Kaniale. Es wird schlieBlich a 

die Begrenzung der Reichweite durch die Einschwingvorginge hingewiesem 
welche bekanntlich von der Frequenz abhingt. Fiir normal pupinisierte Leitunger 
ergeben sich, je nach der Frequenz, Reichweiten von 10000 bis 1500 km fiir Einfachi 
betrieb und, da die Reichweite quadratisch mit der Durchlassigkeitsbreite dex 
Wellensiebe sinkt, fiir Mehrfachbetrieb Reichweiten von 1900 bis 300 km. Dure iy 
Anwendung des Phasenausgleichs lassen sich Reichweiten von 8000 bis 10006 
bzw. 8000 bis 5000 km erzielen. Bei den leichtpupinisierten Leitungen ergeber| 
sich ohne Phasenausgleich Reichweiten von 10000 bzw. 2200 bis 1800km. Zu 
sammenfassend wird der Vorschlag des CCIT als geeignete Grundlage fiir eine 
internationale Festlegung der Trigerfrequenzen empfohlen. Deutschma 


E. Simeon. Microphones for use in the laboratory. Journ. scient. instr 
6, 280—283, 1929, Nr. 9. [S. 1120.] Sell! 


W. Biitow. Nullpunkterdung elektrischer Generatoren. AEG Mitt 
1930, S.33—36, Nr.1. Durch die Verwendung spannungsabhangiger Hiseni 
widersténde bei der Erdung des Nullpunktes von elektrischen Generatoren erzielt 
man den Vorteil, daB der ErdschluBstrom des Generators auf sehr kleine Werte 
begrenzt wird, ohne daB bei einem Erdschlu8 auf der Obervoltseite des Trans¢ 
formators erhebliche Spannungen im Generatorkreis entstehen. kénnen. 


H. E. Linckh 
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dwuardo Ma. Galvez. Chute de potentiel dans les générateurs élec- 
iques. C. R. 189, 360—361, 1929, Nr. 9. In einer fritheren Nummer (C. R. 189, 
29) wurde eine Betrachtung mitgeteilt, die eine einfache Erklarung des Vor- 
anges bei der Erzeugung des Stromes durch einen elektrischen Generator ge- 
fattet. Man erhalt einen Ausdruck, aus dem unmittelbar der Abfall des Potentials 
den Klemmen des Generators hervorgeht. Es wird der Potentialabfall gerechnet, 
elcher entsteht, wenn man den Stromkreis durch einen Leiter vom Widerstand A 
blieBt. Bei Vernachlassigung der Selbstinduktion und alleiniger Beriicksichtigung 
er Kapazitat erhalt man fiir t > oc einen Wert fiir den Potentialabfall, welcher 
eeits fiir den stationiéren Zustand bestimmt wurde. F. Seidl. 


. Eksergian. Dynamical analysis of machines. Journ. Frankl. Inst. 209, 
91—405, 1930, Nr. 3. H. Ebert. 


.E. Hildebrand. Quiet Induction Motors. Journ. Amer. Inst. Electr. 
ng. 49, 7—11, 1930, Nr. 1. Bei Induktionsmotoren entstehen die sogenannten 
aagnetischen Gerausche durch die Schwingungen der magnetischen Teile infolge 
‘er veranderlichen Krafte, die durch die Anderung der magnetischen FluBdichte 
1 benachbarten Luftwegen verursacht werden. Durch die Unsymmetrie der 
Vicklungen oder der angelegten Spannungen entstehen Torsionsschwingungen 
es Standers und des Laufers. Die unsymmetrische Ausbildung des Feldes 
-B. bei nicht vollkommen konzentrischer Lagerung des Laufers im Stander 
f+ Vibrationen des Laufers hervor, die eine mangelhafte Auswuchtung vor- 
auschen. Ebenso bewirken die Feldunsymmetrien im Stander radiale Vibrationen, 
“4hrend die Zahne vor allem in axialer Richtung schwingen. Durch eine Analyse 
jes Luftspaltfeldes ist es mdglich, unter Beriicksichtigung der mechanischen 
Steifigkeit die Schwingungen vorauszubestimmen. H. E. Linckh. 


Frederick Emmons Terman, Cecil Louis Freedman, Theodore Louis Lenzen and 
Kenneth Alfred Rogers. The General Circle Diagram of Electrical 
Machinery. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 16—18, 1930, Nr. 1. Das fiir 
die Berechnung von Ubertragungsnetzen aufgestellte Kreisdiagramm wird bei 
Wechselstrommaschinen angewendet, um in einfacher Weise die Maschinen- 
sistung bei allen méglichen Belastungen zu ermitteln. H. EB. Linckh. 


André Blondel. Diagrammes pour l’étude des régimes et de la stabilité 
statique des alternateurs accouplés. C. R. 190, 460—464, 1930, Nr. 8. 
Mir den Fall, daS mehrere Wechselstromgeneratoren gemeinsam auf ein Netz 
arbeiten, wird ein Vektordiagramm aufgestellt, das den Arbeitsbereich und die 
Stabilitatsgrenzen der Generatoren erkennen 1a Bt. H. E. Linckh. 


Cacilie Fréhlich. Ein Fall, in dem das Magnetfeld zweier komplanarer 
Stromschleifen keine die beiden Stréme gemeinsam umschlingenden 
raftlinien aufweist. Elektrot. u. Maschinenb. 47, 469—470, 1929, Nr. 22. 
Der in der Uberschrift angegebene Fall tritt dann ein, wenn die eine der beiden 
1-emer Ebene liegenden Stromschleifen mit dem Hinstrom ¢4 und dem Riuck- 
rom — i, die andere mit dem Hinstrom 7, und dem Riickstrom — 1,80 umschlieBt, 
da®B die Koordinaten der DurchstoBpunkte der vier Strome durch eine zur Schleifen- 
lsbene senkrechte Ebene P,,(— 1,0), Pre(+ 1,0), Pe (— 2,0), Pee (+ 2, 9) 
sind, und wenn sich auferdem der Strom in der duBeren Schleife i, zum Strom 
in der inneren Schleife 1; wie — 2:1 verhalt. Fir diesen Fall sind die Kraftlinien 
berechnet. Anmerkung des Ref.: In der in der gleichen Zeitschrift erschienenen 
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Arbeit von L. Fleischmann (vgl. nachstehendes Referat) wird gezeig 
daB das Magnetfeld der beiden komplanaren Stromschleifen keine die beid 
Stréme gemeinsam umschlingenden Kraftlinien aufweist, wenn das Verhaltr 
der Stréme zwischen — 4/, und — 2 liegt. Alice Roehmani 


L. Fleischmann. KraftfluBdurchsetzung und Kraftlinienverkettung 
Elektrot. u. Maschinenb. 47, 457—468, 1929, Nr. 22. An dem Modell einer Toroiy 
spule, deren Anfang und Ende durch einen auSenliegenden Draht verbunddy 
sind, wird nachgewiesen, daB der Begriff ,,Flu8 pro Windung“ keine Berechtig 
hat. Durch die geschlossene Randkurve ist vielmehr stets nur der Gesamtflv 
definiert. Physikalische Bedeutung haben lediglich Kraftlinien und Kraftlinieg 
rohren. Im Elektromaschinenbau galt es bisher als eine Grundtatsache, daB zwy 
benachbarte stromdurchflossene Kreise mit einer Durchflutung ungleich Ni 
neben Streufeldern ein gemeinsames: Hauptfeld (Arbeitsfeld) besitzen. Dury 
Rechnung und Versuch an zwei komplanaren Leiterschleifen, bei denen die e1 
in der anderen liegt, wird gezeigt, da8 auch bei einer Durchflutung ungleich Ni 
keine gemeinsamen Kraftlinien aufzutreten brauchen (vgl. vorstehendes Refera‘ 
Alice Roehma 


H. E. Linckh. Ein Beitrag zur Bestimmung der Zusatzverluste - 
Drehstromasynchronmotoren. Arch. f. Elektrot. 28, 19—39, 1929, Nr. 
Die Zusatzverluste bei Asynchronmotoren werden aus den beim Kurzschlu 
versuch als Synchronmaschine auftretenden Pulsationsverlusten bestim 
Infolge der bei Kurzschlu8 und normalem Betrieb wesentlich verschiedene 
Magnetisierung sind die Pulsationsverluste bei asynchroner Belastung (Zusaty 
verluste) in einem bestimmten Verhaltnis kleiner als die Pulsationsverluste bei’ 
synchronen KurzschluBversuch. Bei KurzschluBankermotoren kénnen di 
Stromwarmeverluste im Laufer, die nicht mehr direkt aus Strom und Widerstar 
bestimmbar sind, entweder durch ein Extrapolationsverfahren aus Messung@ 
bei verschiedener Drehzahl oder durch einen synchronen Kurzschluiversue 
oder aus den Schlupfverlusten bei asynchroner Belastung ermittelt werde 
Bei Schleifringankermotoren ist auBerdem ein zweites Verfahren, der Ube 
erregungsversuch als Synchronmotor anwendbar. Die Pulsationsverluste bei? 
Ubererregungsversuch entsprechen dabei direkt den Zusatzverlusten. 

H. E. Linek. 
Drago Mattanovich, Wie bestimmt der induktive Spannungsabfaik 
die kleinstméglichen EKisenverluste eines Transformators. Elektr 
u. Maschinenb. 48, 209—213, 1930, Nr. 10. Schee 


E. Bihari und G. Stein. Transformatorenberechnung mittels Nom#d 
gramms. Elektrot. ZS. 51, 382—386, 1930, Nr. 11. . H. Ebew 


Heinrich Kafka. Ein Beitrag zur Darstellung der Frequenzabhangi; 
keit von Transformatorschaltungen fiir Niederfrequenzverstarkun’ 
Jahrb. d. drahtl. Telegr. 85, 56—60, 1930, Nr. 2. Zur Darstellung der Freque 
abhangigkeit einer aus Réhre und Niederfrequenztransformator bestehendd 
Verstarkungsstufe wird die Ortskurve ermittelt, die der Vektor des Spannung: 
verhaltnisses €,, /€,, (€,, Hingangsgitterspannung, €,, Ausgangsgitterspann 
bei veranderlicher F'requenz beschreibt. Durch Einfiihrung von Verhaltnisgr6Be 
wird der Ausdruck fiir das Spannungsverhaltnis auf eine sehr allgemeine For 
gebracht, die den Entwurf von derartigen Schaltungsanordnungen erleichter 
Als Beispiel wird die Frequenzkurve fiir den neuen Philips-Transformator a’ 
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° eitet und eingehend diskutiert. Zum Schlu8 wird kurz auf den Einflu8 hin- 
ewiesen, den ein an die Sekundarklemmen des Transformators angeschlossener 
aBerer Wirkwiderstand auf den Verlauf der Frequenzkurve ausiibt. H. Mauz. 


lax Leo Keller. Die Ubertragung groRer Leistungen. Bull. Schweiz. 
ektrot. Ver. 20, 477—507, 1929, Nr. 15. Die Forderung méglichst groBer Wirt- 
shaftlichkeit in der Elektrizitatsversorgung hat zum Bau von GroBkraftwerken 
eftihrt. Diese Entwicklung hat gezeigt, daB Zentrale und Kraftiibertragung 
om technischen und wirtschaftlichen Standpunkt aus zusammengehéren und 
emeinsam zu projektieren und zu beurteilen sind. An Hand der Berechnung 
ad einer ausgefiihrten Anlage wird die Arbeitsweise von Kraftibertragungen 
roBer Leistungen dargestellt. Die theoretischen Untersuchungen gelten fur 
Kraftiibertragungen irgendwelcher Dimensionen. Das Ausfiihrungsbeispiel 
st klassisch fiir die Fortleitung von hohen Leistungen auf verhaltnismaBig kurze 
ntfernungen, und bei welcher die Kupplung mit anderen Systemen beriick- 
ichtigt werden muB. Nacken. 


3. B. Wedmore, W. B. Whitney and C. E. R. Bruce. An introduction to re- 
searches on circuit breaking. Journ. Inst. Electr. Eng. 67, 557—593, 1929, 
7. 389. Es wird ein zusammenfassender Bericht gegeben tiber Untersuchungen 
n Lichtbogen bei Schaltern, welche seit 1922 angestellt wurden. In der Hinleitung 
werden Grund und Ziel der Arbeiten angegeben. Das Problem der Stromunter- 


prechung ist viel komplizierter, als im allgemeinen angenommen wird und kann 
ur gelést werden durch einzelne Untersuchung der verschiedenen dabei aut- 
metenden Erscheinungen. Die Apparatur und die Beobachtungen in der Priif- 
station in Carville werden mitgeteilt. Es wird gezeigt, da8 in Olschaltern der 
Bogen mehrmals unterbrochen wird, wahrend die Kontakte unbewegt in Gas- 
blasen stehen; das Abbrechen des Bogens ist nicht auf die Léschwirkung des 
Dis zuriickzufiihren. Die Versuche sind nach zwei Hauptgesichtspunkten durch- 
sfiihrt worden. 1. Untersuchungen iiber die gebildeten Gase und deren HKigen- 
schaften bei der Unterbrechung im Vergleich mit anderen Gasen mit dem Zweck, 
diese zur Unterbrechung mit Vorteil zu benutzen. 2. Studien der besten Methoden, 
die giinstigen Eigenschaften des Ols fiir den vorliegenden Fall auszunutzen mit 
idem Zweck, diese Methode allein oder in Verbindung mit anderen in verbesserten 
pder neuen Entwiirfen anzuwenden. Neue Methoden zum Auffangen des Gases, 
wahrend der Lichtbogen steht, werden beschrieben, die Werte der Gasmengen 
and die Analyse bei einem weiten Bereich von Strom und Spannung werden 
mitgeteilt. Die Arbeit beschaftigt sich vornehmlich mit dem Lichtbogen in Gas. 
ei festliegenden Bedingungen fiir das Gas im Zwischenraum zwischen den 
Kontakten hangt die ausreichende GréBe des Zwischenraumes ab von dem Volt- 
sefalle beim Strom Null. Es wird festgestellt, daB fir Bogen in Wasserstoff die 
Lange des kritischen Zwischenraumes angenahert proportional ist dem Sinus der 
Winkelverschiebung zwischen dem Strom- und virtuellen Spannungsnullpunkt. 
‘Dies unterscheidet sich grundsatzlich von den Ergebnissen Bauers. Bei Licht- 
bogen unter O] sind andere Erscheinungen iiberlagert, wenn das erwaihnte Gesetz 
nicht erfiillt ist. Wenn man mit asymmetrischen Strémen in Gas und Ol arbeitet, 
so zeigt sich ein Effekt der Phasenverschiebung, welcher einen falschen Wert 
der Spannung in Summe mit dem Phasenwinkel, welcher den Bedingungen des 
Stromkreises zuzuschreiben ist, vortéuscht. Die experimentell gefundenen 
Bogencharakteristiken werden mitgeteilt. Es zeigt sich, daB Norbergs Anwendung 
der Steinmetzschen Formel, wenn sie in dem Bereich der vorliegenden Messungen 
benutzt wird, erhebliche Fehler fur die Bogenenergie liefert, zumal, weil seine 
experimentellen Ergebnisse, wenn auch in geringer Zahl, mit den hier mitgeteilten 
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Resultaten iibereinstimmen. Eine Formel fiir die Bogenenergie bei vereinfachte 
Voraussetzungen fiir Experiment und Theorie wird abgeleitet fur den Fall, dai 
der Bogen sich in Gas befindet. Diese Formel zeigt deutlich die groBe Verwickle 
des Problems, und vor allen Dingen die bekannten Wirkungen der Zeit- | 
Frequenzfaktoren, welche unter bestimmten Bedingungen eine groBe Roll 

spielen, die Ergebnisse fiir die Bogenlange und die Arbeitsleistung im Bogen z 
falschen. Diese Umstiande scheinen in den Veroffentlichungen Bauers und andere’ 
vernachlassigt zu sein. Die Arbeit liefert auch gewisse praktische Ergebnisse 
Erscheinungen bei der Bogenverlangerung mit mechanischen und _ elektre 
magnetischen Vorrichtungen werden besprochen. Der Abschnitt schlieBt m: 
einer Erklarung der Arbeitsweise einer neuen Anordnung zum AbreiBen des Bogery 
mit Gasgeblase. Versuche an Modellen geben Hoffnung, daB die Methoden zun 
AbreiBen des Bogens unter O] richtig erkannt sind und zeigen eine ausreichend¢ 
Lésung des Problems fiir das AbreiSen des Bogens in Gas. Nacker 


Franz Ollendorff. Praktische Methode zur Berechnung des Dauen 
kurzschluBstromes einfach gespeister Netze. Elektrot. ZS. 51, 194—199 
238—244, 269—274, 1930, Nr. 6, 7 u. 8. Als Inhalt der Arbeit wird angegeber' 
Fiir die Projektierung neuzeitlicher Netze ist die Vorausbestimmung der Kurz 
schluBstr6me unumganglich; selbst bei maBigen Genauigkeitsansprichen mug 
hierbei die Generatorsittigung beachtet werden. An Hand der Gleichung eine 
ungesattigten Maschine werden einheitliche Gesetze fiir den zwei- und dreipolige¢ 
Kurzschlu8B im Netz entwickelt. Die magnetische Sattigung der Generatoreé¢ 
wird durch die Einfiihrung einer ,,Normalcharakteristik“‘ erfaBt. Aus diese 
Kennlinie kann die Erregung vor KurzschluBeintritt vorausbestimmt werder 
Der KurzschluBstrom wird aus dem ideellen Strom der ungesattigten Maschini 
mittels eines ,,Sattigungsfaktors‘‘ errechnet, der eine einheitliche Funktion 
Erregung und der (numerischen) Kurzschlu8entfernung ist. Es wird geze’ 
da hierdurch auBer dem Kurzschlu8strom selbst die Restspannungen am Generatot 
angegeben werden kénnen. Dabei laBt sich das Verfahren auch auf den Kurzschlu: 
des vorbelasteten Netzes und auf den ohmisch-induktiven Kurzschlu8 in Kabe 
netzen tbertragen. Die Ergebnisse der Rechnung werden an einem Zahleni 
beispiel erlautert, das die praktischen Vorziige des Verfahrens zeigt. Ki 

Alice Roehmann 


Reinhold Riidenberg. Uber die Vorausbestimmung der KurzschluBf 
strome in elektrischen Starkstromnetzen. Elektrot. ZS. 51, 193—194, 1936 
Nr. 6. Es wird kurz iiber die Arbeit eines Unterausschusses des Verbandes Deutsched 
Elektrotechniker berichtet, der sich damit beschaftigte, eine ‘neue einheitliche Be 
rechnungsmethode fiir die KurzschluSstréme in elektrischen Starkstromnetzen Z¥ 
entwickeln. Die neue Berechnungsart nimmt auf folgende wichtigen Punkte Riick 
sicht: StoBkurzschluBstrom und DauerkurzschluBstrom, Gleichstrom- und Wechsel 
stromanteil und ihr zeitlicher Verlauf, Ankerriickwirkung und Streuung der Trans 
formatoren und Generatoren, dreipoliger und zweipoliger KurzschluB, Sattigungs: 
und Erregungszustand der Generatoren, magnetische Normalcharakteristik vor 
Generatoren, Abstand des Kurzschlusses vom Kraftwerk, Vorbelastung des 
Generatoren durch den Betrieb, Restspannung am Generator beim Kurzschlufi 
Einflu8 von Induktanz und Widerstand der Netzbahnen, vermaschte und mehrfack 
gespeiste Netze, Wirkung von Asynchronmaschinen und Umformern, Ausschalt! 
leistung von Schaltern, mechanische KurzschluBkrafte, Leitererwérmung uno! 
Zuschlagzeit fiir StoBstréme. AuBerdem ist die neue Methode so aufgebauti 
daB ihre Anwendung auch méglich bleibt, wenn man die Bestimmung der Kurzi 
schluBstréme nicht durch numerische Berechnung, sondern durch Messung at 
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inem elektrischen Netzmodell durchfiihren will. Hine’ ausfiihrliche Herleitung 
feser Berechnungsmethode wird in verschiedenen Aufsitzen von Ollendorff, 
acottet und Tunkel gegeben werden, die in den folgenden Heften der Elektrot. 
S. veroffentlicht werden. Alice Roehmann. 


. J. Lowenberg. Braid Discharge in Single Conductor Cable in 
ucts. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 47, 534—535, 1928, Nr. 7. Hi. Hbert. 


ans Mehlhorn. Kabelpriifung mit hochgespanntem Gleichstrom. 
lektrot. u. Maschinenb. 48, 187—191, 1930, Nr. 9. Hohe Gleichspannungen fur 
ie Zwecke der Tsolationspriifung verlegter Starkstromkabel gewinnt man durch 
Jeichrichtung von Wechselspannungen. Als Gleichrichter werden hierzu fast 
usnahmslos Gliihkathoden-Ventilréhren benutzt. Héufig wird bei Spannungen 
iber 100kV von der Spannungsverdopplungsschaltung Gebrauch gemacht. 
ei dieser Schaltung liegen am Transformator zwei Stromkreise parallel, 
jeder bestehend aus einem Ventilrohr und einem Kondensator in Reihe, wobei die 
entilrohre entgegengesetzt gepolt sind. Die Gleichspannung wird an den Konden- 
toren abgenommen. Im Leerlauf (fehlerfreies Kabel) steht annaéhernd die 
oppelte maximale Wechselspannung zur Verfiigung. Im Falle eines Kabelfehlers 
st es im Interesse der MeBgenauigkeit ndotig, der Priifeinrichtung méglichst hohe 
Stréme entnehmen zu kénnen. Dazu miissen die beiden Kapazitaten médglichst 
08 gewahlt werden. Aber selbst dann wird fiir die Priifung giinstigenfalls doch 
ur die Halfte des vom Transformator gelieferten Stromes ausgenutzt, da ein 
Teilstrom iiber die Kondensatoren zum Transformator zuriickflieBt. Dadurch, 


satoren zur Spannungsverdopplung kleine Kapazitat. erhalten, 
schlu@betrieb durch die Ventilréhren tiberbriickt werden. Ein mit dieser Schaltung 
erstmalig ausgerusteter, von Siemens & Halske gebaut 
wagen wird beschrieben. Alice Roehmann. 
K. B. McEachron. Cathode-ray Oscillograph Study of the Operation of 
Choke Coils on Transmission Lines. Gen. Electr. Rev. 32, 668— 673, 1929, 
Nr. 12. Mittels eines Kathodenoszillographen wird der FinfluB der Verwendung von 


in Ubertragerleitungen zum Uberspannungsschutz untersucht. 
olgerungen fiir die 
Nacken. 


Drosselspulen 
Aus den vielseitigen Untersuchungen werden niitzliche F 


‘Anordnung von Uberspannungsschutzapparaten gezogen. 


n measurement and the international r 
‘unit. Journ. Cancer Res. Comm. Sidney 1, 222—231, 1930, Nr. 4. Die haupt- 
sachlich in medizinischer Hinsicht interessierenden Fragen der Réntgen- und 
_y-Strahlmessungen sowie deren Zusammenhang mit dem internationalen ,,Rd6nt- 
/gen“ (r) werden vom Verf. zusammenfassend behandelt. Zunichst werden die 
Methoden zur Charakterisierung der Strahlung, zur Messung der Strahlungsenergie 
‘sowie Fragen der Polarisation der Strahlung behandelt. In fiinf Leitsatzen wird die 
‘Bedeutung der Ionisation fiir Roéntgenstrahl- und y-Strahlenmessung dargelegt. 
Nach einer Diskussion des internationalen ,,ROntgen“ und seiner Interpretation 
wird das Verhaltnis zu anderen Einheiten (deutsche, franzosische R-Hinheit) 
gestreift, wobei dem Verf. eine Reihe von MiBverstandnissen und Irrtumern 
‘unterlaufen. Die Crowtherschen Uberlegungen iiber die im Kérper absorbierte 
Energie werden referiert. R. Jaeger. 


J. G. Stephens: X and y radiatio 
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W. Hondius Boldingh. Vereinfachte und standardisierte Stereotechnik 
S.-A. Rontgenpraxis 1, 4 8., 1929, Nr. 12. Die Stereotechnik hat in der Chirurgi 
noch wenig Verwendung gefunden, weil die Stereoapparate dafiir zu kostspielil 
und noch zu kompliziert sind. Es wird in der vorliegenden Arbeit ein Stereogera 
beschrieben, das in Verbindung mit dem ,,Metalix‘-Apparat besonders fur di 
chirurgischen Aufnahmen geeignet ist. Durch Standardisierung der Aufnahma 
bedingungen ist es derartig einfach und billig, daB eine allgemeine Verwendun 
erméglicht wird. Mittels eines einfachen Lineals kann man die Lage und GréBe vo 
Fremdkoérpern und dergleichen direkt aus der Doppelaufnahme ausmessen. 
A. Burmeste 
B. van der Pol and J. van der Mark. The heartbeat considered as a rela 
xation-oscillation, and an electrical model of the heart. S.- 
Arch. Néerland. de Physiol. 14, 418—443, 1929, Nr. 3. Vgl. diese Ber. 10, 1434 
1929. Schee 
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Henrik Lundegirdh. Investigations on quantitative spectral analysis 
I. Determination of potassium, magnesium and copper in flame 
spectrum. Ark. f. Kemi, Min. och Geol. (A) 10, Nr. 1, 268, 1929. Ausfthrlicha 
Beschreibung der vom Verf. angewandten Methode zur Erzeugung von Flammen- 
spektren und ihrer Verwendung zur quantitativen Spektralanalyse, besonders z 
Bestimmung von Kalium, Magnesium und Kupfer. Einzelheiten miissen de 
Arbeit selbst oder der bei Fischer in Jena erschienenen Monographie desselber 
Verf.: ,,Die quantitative Spektralanalysé der Elemente“‘ entnommen werden. 

Hans Becker 
G. J. Elias en C. Th. F. van der Wijeck. Reflectie van electromagnetische 
golven aan media met veranderlijke diélectrische constante. Tijdschr: 
Nederl. Radiogen. 4, 79—85, 1930, Nr. 4. Berichtigung ebenda 8.103. Verff. 
setzen fiir die dielektrische Konstante « an e = e—*# fiir z> 0 und ¢ = 1 fim 
z< 0 und denken, da die Permeabilitét » = 1 und das Leitvermégen g = 0. 
Sie unterscheiden zwei Falle, indem némlich entweder die magnetische oder die 
elektrische Kraft der XY-Ebene parallel ist. Sie schreiben fiir beide Falle die 


tw 
Maxwellschen Gleichungen nieder. Durch den Ansatz Hz = H,e © yin 


gts 
bzw. Ff, =Fye ¢ ye 9° entsteht dann eine Besselsche Gleichung fiir H, eo 
bzw. Ff. Verff. leiten aus der bekannten Lésung dieser Gleichung den Phasen-: 
unterschied zwischen der einfallenden und reflektierten Strahlung ab. Man ver- 
gleiche auch das nichste Referat. Kolkmeijer.* 


G. J. Elias. Reflectie van electromagnetische golven aan media met: 
veranderlijk geleidingsvermogen en diélectrische constante. Tijdschr.. 
Nederl. Radiogen. 4, 86—102, 1930, Nr. 4. Berichtigung ebenda §. 103.. 
Man vergleiche auch das vorhergehende Referat. Hier setzt Verf. zuerst an: 
€=u=1;g9=/4aek2, Ubrigens verfahrt er hier wie dort. Die Lésung ist! 
angeschrieben als eine Reihe Besselscher Funktionen, wenn nétig, erginzt mit! 
einer asymptotischen Entwicklung. Die Substitution in die Differentialgleichung | 
ergibt eine rekurrente Beziehung fiir die Koeffizienten. Verf. diskutiert die so 
erhaltene Lésung. Die reflektierte Welle ist hier, im Gegensatz mit dem Falle des | 
vorigen Referats, geschwicht. Verf. gibt den Phasenwinkel an. Dann betrachtet 
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erf. den Fall, daB sowohl die diclektrische Konstante wie das Leitvermégen 
ssinderlich sind und setzt also an: g = wekz, e=1—n.ek#, Die Lésung 
sschieht wie im vorigen Falle. Hier kommt die Erscheinung des ,,skipped distance“ 
Vorschein. Kolkmeijer. 


Brentano. Precision Measurements of X-Ray Reflexions from Crystal 
owders. Phil. Mag. (7) 9, 525—528, 1930, Nr. 57. Verf. fiihrt aus, daB die 
alverstabmethode wohl eine groBe Anzahl von Reflexionen gibt, deren Scharfe 
sdoch nicht sehr groB ist; die Anwendung der Fokussierungsmethode ist giinstiger, 
a jede einzelne Reflexion sich genauer auswerten 1aBt. A. Burmester. 


.E. Jelley. A simple and inexpensive refractometer. Journ. scient. instr. 
, 14—19, 1930, Nr. 1. Beschreibung eines Refraktometers, das aus Einzelteilen, 
ie in jedem Laboratorium vorhanden sind, zusammengestellt werden kann. 
s arbeitet nach dem Prinzip der streifenden Inzidenz. Die Substanz, deren 
srechungsvermégen gemessen werden soll, befindet sich in einem Trog, der mit 


: Spiller. 
. Zakrzewski et T.Nayder. Sur la refraction des ondes électriques 
/= 12cm) dans quelques électrolytes. C. R. Acad. Pol. Krakau 1930, 
tr. 2, S.5—6. Die Verff. untersuchten den Brechungsindex gedaimpfter elek- ° 
ischer Wellen fiir reines Wasser und einige wassrige Losungen von NaCl und 
SO,. Der Wert ergab sich fiir alle Substanzen zu 8,8, d.h. fast ebenso groB 
vie fiir lange Wellen. R. Jaeger. 


. K. Prokotjew und W. N. Solowiew j. Die anomale Dispersion in Thal- 
iumdampf. ZS. f. Phys. 48, 276—285, 1928, Nr. 3/4. Mittels der Hakenmethode 
varde die anomale Dispersion in der Nahe der Linie 3776 bzw. 5350 des Thallium- 
lampfes untersucht. Dabei wurde festgestellt, daB erstens das Verhaltnis der 
nzahl der Dispersionszentren sich fur diese Linien mit der Temperatur dem 
oltzmannschen Gesetz gemaB verandert, d. h. 

E,— Ep 


Batic KE 
Nez76 : Msgs0 —= Ve ) 


vo E, bzw. H, die Energien der Zustainde 6 2P1), bzw. 6 ?P3), bedeuten, und da8 
rweitens die Wahrscheinlichkeiten der spontanen Ubergénge 2s —> 2p, bzw. 
23—> 2p, einander gleich sind, d.h. Ags—> 2p, : Ags—> 2p, = 1. Scheel. 


2. Goldammer und H. Sack. Anomale Dispersion polarer Lésungen. 
PI ys. ZS. 31, 224—227, 1930, Nr. 5. An Mischungen von Isobutylalkohol mit 
Paraffindl wurde die Dielektrizitatskonstante fur einige Wellenlingen sowie die 
ihigkeit gemessen. Bei héheren Temperaturen, wo die vom Isobutylalkohol 
pildeten Dipole noch dem Felde voll zu folgen vermégen, steigt die Dielektri- 
itatskonstante mit sinkender Temperatur an, wie das der Dichteanderung und der 


leichteren Orientierung der Dipole entspricht. Wird jedoch die Zahigkeit so grof, 
daB die Drehung der Dipole zu langsam geht, so fallt die Dielektrizitatskonstante 
stark ab. Dieser Abfall 1aBt sich theoretisch ableiten und fiihrt zu einer Formel, 
nach der sich die aus den gemessenen Zahigkeiten berechneten Molekiilradien zu 


einer verniinftigen GroéBenordnung ergeben. Kauffmann. 


Axel Larsson. Experimentelle Untersuchungen iiber die Dispersion der 
.ontgenstrahlen. Diss. Uppsala 1929, 1225S. (Uppsala Univ. Arsskr. 1929.) 
I. Dem langjahrigen Bemiihen, experimentell eine Spiegelung und Brechung von 


4 


a 
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Rontgenstrahlen nachzuweisen, war erst ein Erfolg etwa im Laufe der letzte 
15 Jahre beschieden. Man hat bei diesen Arbeiten hauptsachlich vier verschieder 
Methoden angewendet, namlich: 1. die Methode, die sich der Abweichung von 
Braggschen Gesetz bedient, 2. die Totalreflexionsmethode, 3. die Methode my 
streifender Strahlung bei. Kristallreflexion, 4. die-Prismamethode. Uber die n 
diesen vier Methoden ausgefiihrten Arbeiten und die dabei gefundenen Resultaw 
wird in einem geschichtlichen Uberblick berichtet und ein Vergleich zwischen del 
experimentellen Ergebnissen und der von Darwin, Ewald, Walter u. a. ent 
wickelten Dispersionstheorie der Rontgenstrahlen angestellt. Aus der bei dieser 
Vergleich aufgestellten Ubersicht ergibt sich, daB 1. der Brechungsindex seina 
GréBenordnung nach durch die Dispersionstheorie richtig wiedergegeben is@ 
2. bei den K-Kanten eine Anomalie vorliegen diirfte, 3. in unmittelbarer Nahe de 
K-Kante die unverainderte Lorentzsche Dispersionsformel nicht anwendbad 
und 4. der Charakter der Anomalie jedoch unaufgeklart ist. II. Die Untersuchun 
des Braggschen Gesetzes wurde vom Verf. mit dem Siegbahnschen Vaku 
spektrographen vom Jahre 1922 und dem Tubusspektrographen P 6 ausgefiihrt 
umfaBt die Kristalle Kalkspat, Gips und Glimmer. Fiir die notwendige Tempera 
korrektion der erhaltenen Ergebnisse wurden die Langenausdehnungskoeffiziente4 
normal zu den reflektierenden Atomebenen von Gips und Glimmer, die friiher noes 
nicht bekannt waren, mit einer neuen Methode, deren Apparatur und Anordnum 
beschrieben wird, besonders und zur Kontrolle auch der Ausdehnungskoeffizier: 
von Kalkspat bestimmt. Es wurde gefunden: 


fir Kalkspat. . . . « = 0,0000109 + 0,00 0001 
fur Gips...°. . . a = 0,0000378 + 0.000001 
fiir Glimmer... . « = 0,0000153 + 0,000001 


Fiir die betreffenden Kristalle, Linien und Ordnungen wurde folgender Zusamme 
hang zwischen gy und ¢ gefunden: 


Kalkspat . . . gy = 30°29’ 49”, 12 — 1,322 (¢ — 18)” 
Gips.... .°... 9 = 37°27’, 4°. 58 — 5,969 (¢ =~ 18)4 
Glimmer . .’. g = 22° 44’ 39”, 87 — 1,327 (¢ — 18)” 


Weiter werden die Berechnungen der Gitterkonstanten fiir die genannten Kristalll 
behandelt unter Beriicksichtigung der Theorie der Abweichung vom Braggsches 
Gesetz. Die Gitterkonstanten fiir Kalkspat, Gips und Glimmer in den einzelnex 
Ordnungen werden angegeben. Die Abweichung erklart sich nach den Resultateg 
des Verf. aus der Brechung in der Kristalloberflache; diese Brechung wird hi 
sichtlich der normalen Dispersion quantitativ durch die Lorentzsche Dispersions 
formel wiedergegeben. III. Untersuchung der anomalen, Dispersion der Réntgem 
strahlen mit der Kristallreflexionsmethode bei streifender Strahlung fiir Kalksp: 3 
im Wellenlangenbereich 1,537 bis 3,734 A.-E. Dieser Bereich umfaBt die Ki 
Absorptionskante von Calcium bei 3,0605 A.-E. Die MeBmethoden, das Mefi 
verfahren, die Apparaturen und die Ergebnisse der Messungen werden angegebeni 
IV. Untersuchung iiber die Dispersion in Quarz mit der Prismamethode. Wahl de# 
Methode und des Prismas, MeSBmethode, Prismaspalt, Prismatisch, Justierungs 
Messung der Apparatkonstanten usw. Ausfiihrung der Messungen, Ergebnisse 
MeSgenauigkeit. Es werden die Resultate mit dieser Methode in den Wellenlangen# 
bereichen 1,389 bis 5,362 A.-E. und 7,111 bis 9,868 A.-K. mitgeteilt. Bei 6,72 A.-E# 
liegt die Absorptionskante von Silicium. V. Uber die anomale Dispersion de¥ 
Réntgenstrahlen. Die Form der Dispersionskurven. Vergleich zwischen der ex 
perimentellen und der theoretischen Dispersionskurve. Die Korrektion det 
Braggschen Gesetzes riicksichtlich der anomalen Dispersion. A. Burmeste 
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_W. Brindley. A Note on the Scattering Power of the Carbon Atom in 
Y amond for X-Rays. Phil. Mag. (7) 9, 204—208, 1930, Nr. 56. Verf. vergleicht 
eine in einer friiheren Arbeit (Proc. Leeds Phil. Soc. 1, 402, 1929) ausfiihrlich 
eschriebene Theorie tiber das Streuvermogen von Kohlenstoffatomen (Diamant) 
i Rontgenstrahlen mit experimentellen Arbeiten, die in letzter Zeit auf diesem 
ebiet gemacht worden sind. Er findet eine ziemlich gute Ubereinstimmung 
siner theoretischen Werte mit den neuesten Messungen von Armstrong (Phys. 
ev. 34, 1115, 1929), nur bei sehr groBen Streuwinkeln (sin # > 0,6) sind die Ab- 
yeichungen gréBer und liegen auGerhalb der Fehlergrenzen. Diese Abweichung 
ird eingehend diskutiert und es werden verschiedene Erklarungsméglichkeiten 
herfiir angegeben. Beuthe. 


eter Pringsheim und S. Scehlivitch. Uber den Ramaneffekt des Wassers. 
ZS. {. Phys. 60, 581—585, 1930, Nr. 9/10. Durch Filterversuche und durch 
eranderung der Temperatur wird gezeigt, dab die im sichtbaren Spektralteil 
erscheinenden drei Doppelbanden des Wassers beim Ramaneffekt zu drei ver- 
schiedenen primaren Hg-Linien gehéren, also, wie die Verff. sich ausdriicken, 
shomologe Doppelbanden sind und nicht etwa, wie man aus den Versuchen von 
Meyer und auch Gerlach schlieBen kénnte, Banden, die zu verschiedenen Kern- 
schwingungen, also zur selben Primarlinie gehéren. Wohl aber sei es mdglich, 


daB die Verdopplung der Bande zwei verschiedenen Molekiilzustanden zugehGére. 
K. W. F. Kohlrausch. 


lemens Schaefer. Ramaneffekt und ultrarotes Spektrum von CCk und 
SiCl,. ZS. f. Phys. 60, 586—594, 1930, Nr. 9/10. Mit Hilfe der von D. M. Denni- 
son gerechneten Theorie der Schwingungszustande im regelmaBigen Tetraeder mit 
besetztem Schwerpunkt werden die Ramanfrequenzen von CCl, und SiCl, ein- 
veordnet und mit Hilfe der so bekannten Grundfrequenzen werden die ultraroten 


Absorptionsstellen dieser beiden Substanzen als Ober- und Kombinationstone 
erklart. K. W. F. Kohlrausch. 


A. Dadieu und K. W. F. Kohlrauseh. Studien zum Ramaneffekt. VII. Das 
Ramanspektrum organischer Substanzen. Wiener Ber. 139 [2a], 1— 24, 1930 
Nr. 1. Es wurden die Ramanspektren der folgenden Substanzen aufgenommen : 
1. Methylchlorid, 2. Methylbromid, 3. Methyljodid, 4. Methylalkohol, 5. Methyl- 
amin, 6. Nitromethan, 7. Athylalkohol, 8. Athylamin, 9. Athyljodid, 10. Essigsaure, 


'-welchen sich Unstimmigkeiten herausgestellt hatten. Nr. 1 und 2 sind verfliissigte, 
Nr. 5 und 8 in Wasser geléste Gase. Die C—O-Frequenz der Benzoesaure zeigt in 
yerschiedenen Lésungsmitteln (Alkohol, Ather, Benzol) eine eigentiimliche Wert- 
-yverschiebung. Die Untersuchung der Rhodansalze ergibt, da die J=N-Frequenz 
im gelésten Salz den Wert 2070 cm—! aufweist, im nichtdissoziierenden Molekul 
(z. B. CH,CN) einen um 200 cm—! héheren Wert. Die eingehendere Diskussion der 
| Ergebnisse wird einer eigenen Mitteilung vorbehalten. K. W. F. Kohlrausch. 


“M. L. Pagliarulo. Ulteriori ricerche sulla dispersione rifrattiva erotato- 
ria naturale. Lincei Rend. (6) 6, 157—159, 1927, Nr. 5/6. Die Lésung des 
“Mono-isoamylesters der Asparaginséure in Wasser zeigt wie die des Mono-athyl- 
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esters anomale Rotationsdispersion, welche sich in den Kurven durch eine charah 
teristische Einbuchtung bei den Wellenlangen 5400 bis 6100 A bemerkbar mach 
Wird aus den Refraktionswerten der Lésung, die zunaéchst keine Anomalie verrater 
durch Vergleich mit den Werten fiir das reine Wasser die Refraktion fur die gelésts 
Substanz in festem Zustand berechnet, so tritt in der damit konstruierten Kurv 
eine leichte Einbuchtung bei Wellenlangen auf, die dem Maximum des Rotations 
vermoégens entsprechen. Die Verhaltnisse liegen also ganz analog wie beim Mona) 
athylester der Asparaginsaure. Kauffmann 


D. Chalonge et Ny Tsi Zé. Variations du spectre continu de la molécul; 
d’hydrogéne avec les conditions d’excitation. C. R. 190, 632—634, 1936) 
Nr. 10. Die Verff. untersuchen die Abhangigkeit der Intensitatsverteilung dd 
kontinuierlichen Wasserstoffspektrums von der Anderung einzelner Versuch 
bedingungen. Gezeigt werden zunachst zwei Photometerkurven des H,-Kontinu 
ums, die bei 91 mm Druck (bei hohem Druck soll die Erscheinung deutlicher werder 
und Stromstarken von 45 (a) und 206 Milliamp. (b) gewonnen worden sind. Nach 
dem auf annahernd gleiche Gesamtintensitét reduziert worden ist, liegt im sichti 
baren Bereich Kurve a unterhalb von b, im Ultravioletten dagegen héher, d. h. dil 
Intensitat scheint sich bei héherer Stromstarke mehr nach dem Sichtbaren zu z7 
verschieben. Der gleiche Effekt wurde gefunden, wenn bei konstanter Stromstarkk 
der Druck in der Réhre von 90 auf 10mm erniedrigt wurde. Zwei ahnlicha 
aber noch ausgepragtere Kurven erhalten die Verff. von Aufnahmen mit zwe 
Rohren, bei denen bei sonst gleichen Verhaltnissen einmal die Glaskapillare de 
Réhre rauh gemacht worden war, das andere Mal nicht. In dem Spektrum, das mii 
der rauhen, stark katalytisch wirkenden Réhre gewonnen wurde, erscheint di 
Intensitét gegeniiber dem anderen Spektrum stark nach dem Ultraviolett zw 
verlagert. (Im sichtbaren Gebiet diirfte auf den Aufnahmen das dem Kontinuun 
iiberlagerte Viellinienspektrum an dem beobachteten Effekt nicht unwesentlic 
beteiligt sein. Der Ref.) Finkelnburg 


N. H. Moxnes. Notiz tiber eine Abainderung des Glockerschen Vert 
fahrens zur quantitativen Analyse mittels Absorption der Réntgen: 
strahlen. ZS.f. phys. Chem. (A) 144, 134—136, 1929, Nr. 1/2. Nach den 
Verfahren von R. Glocker zur quantitativen Analyse mittels der Rontgenr 
absorptionsspektren wird der Absorptionssprung am kontinuierlichen ,,weifen‘) 
Roéntgenspektrum gemessen. Verf. halt es fiir vorteilhafter, die Absorption am 
Linienspektrum zu messen, da erstens hierbei leicht groBere Strahlungsintensitiai 
in dem gewiinschten MeBgebiet erzielt wird und zweitens das primire Intensititsis 
verhaltnis zweier Bezugslinien, die gleiches Grundniveau haben, unveranderlick 
gegeben ist, abgesehen von dem Einflu8 absorbierender Zwischenschichten 
Beigefiigte Registramme eines Photometers zeigen deutlich die Unterschiede in den’ 
Intensitatsverhaltnissen der Spektra ohne und mit Zwischenschaltung vor 
Schichten aus Zn und ZnO in Al,O,. A. Burmester’ 


Otto Seibert. Die Warmeaufnahme der bestrahlten Kesselheizflachet 
Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens Nr. 324, 178., 1930. [S. 1200.] 

Jakob! 
R. F. Paton and G. M. Rassweiler. The furnace spectrum of beryllium® 
Phys. Rev. (2) 38, 16—21, 1929, Nr. 1. In einem Wolframofen wurden die Ab- 
sorptions- und Emissionsspektren von Berylliumdampf untersucht. Die Messungen! 
erstreckten sich auf ein Wellenlangenbereich von 2150 bis 7000 A. Bei dem 
Absorptionsmessungen in einem Temperaturbereich von 7’ = 1400 bis 18009 
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yurde als einzige Absorptionslinie 2 = 2348,62 A gefunden. Dieses bestatigt die 
nsicht von Back und anderen, da 4 = 2348,62 die erste Linie der Hauptserie 
es neutralen Berylliums ist. In dem Emissionsspektrum, welches bei der Tem- 
peratur 7 = 2250° untersucht wurde, wurden die diffusen und scharfen Singulett- 
erien des Berylliums gefunden. Straehler. 


William F. Meggers, T. L. de Bruin and C. J. Humphreys. The first spectrum of 
krypton. Bur. of Stand. Journ. of Res. 3, 129—162, 1929, Nr. 1 (R. P. Nr: 89). 
Die Bogenspektra von Kr und Xe werden in Réhren nach Nutting und Meggers 
erzeugt und zum groBten Teil mit einem groBen Konkavgitter in Wadsworth- 
Aufstellung aufgenommen. Fiir das kurzwellige Ultraviolett wurde ein Quarz- 
spektrograph benutzt. Die Réhren wurden bei 10000 und 40000 Volt mit 400 bzw. 
1000 Watt belastet. Die Expositionszeiten betrugen meistens 20 bis 24 Stunden. 
Das Spektrum ist zwischen den Wellenlangen 3300 und 9800 A im groBen MaBstab 
eproduziert. Die Wellenlangen der 205 gemessenen Linien, von denen nur wenige 
nicht eingeordnet werden konnten, sind mit den Kombinationsbeziehungen in 
einer Tabelle angegeben. Die Kryptonserién verhalten sich sehr ahnlich den ana- 
logen von Ne und Ar, nur sind bei der verwendeten Lichtquelle die Serien sehr kurz 
(nur zwei bis fiinf Glieder). Zur Bestimmung der absoluten Termwerte wird die 
Grenze einer méglichst langen und méglichst wenig Diskontinuitaten aufweisenden 
Serie berechnet. Die anderen Terme werden relativ dazu bestimmt und in emer 
Tabelle angegeben. Aus den Resonanzlinien wird der Grundzustand des neutralen 
Kr-Atoms berechnet. Die Tonisationsspannung ergibt sich zu 13,940 Volt. Ent- 
sprechend den Paschenschen 2- und y-Termen wird eine Reihe wasserstoff- 
ahnlicher Terme gefunden und es wird eine Deutung dieser Terme unternommen. 
Zum Schlu8 diskutieren die Verff. die Brauchbarkeit der Kryptonlinien als Ersatz 
der roten Cd-Linie 6438 als Primarnormale. Die griine Linie 5649 wird wegen zu 
geringer Intensitat und zu leichter Umkehrbarkeit abgelehnt. Sie schlagen dafur 
die zwanzigmal hellere gelbe Linie 5871 vor, die dieselben Eigenschaften hat wie 
die rote Cd-Linie. Fiir die Beurteilung der sehr wichtigen Hyperfeinstruktur gibt 
idie Theorie allerdings noch keine Handhabe. Brodersen. 


Miguel A. Catalan. Quantendefekte und letzte Linien bei den Elementen 
der Eisenperiode. Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 28, 83— 100, 1930. 
Aus den Rydbergzahlen der Bogenspektren von K bis Zn werden die Quanten- 
defekte berechnet, sie werden von Ca bis Zn stetig gréBer. AnschlieBend werden 


‘die letzten Linien dieser Elemente fiir die Funkengrenzen 3 d™—? 4s und 3 d™—1 
‘diskutiert. *R. K. Miiller. 


“A. S. Rao und A. L, Narayan. tiber das zweite Funkenspektrum des 
‘Bleies. ZS. f. Phys. 59, 687—689, 1930, Nr. 9/10. Die Verff. geben in dem Punkt, 
wo ihre Analyse von der Smithschen abweicht, den Vergleich sowie eine Reihe neu 
eingeordneter ®P—8D- und *P— ’P-Uberginge des zweiten Bleifunkenspektrums. 
“Es werden weiter eine Anzahl von Singulett-Singulett- und Singulett-Triplett- 
‘kombinationen angegeben. Ritschl. 


a 


G. Déjardin et R. Ricard. Sur le premier spectre d’étincelle du mereure 
HglIl. C.R. 190, 634— 635, 1930, Nr. 10. Die Verff. hatten friiher angegeben 
mC. R. 190, 427, 1929), daB eine Gruppe intensiver Linien des ersten Funken- 
spektrums des Quecksilbers nicht in das Dublettsystem von Caroll-Paschen 
eingeordnet werden konnte. Inzwischen hat Naudé (Ann. d. Phys. 3, 1, 1929) 
angegeben, daB diese Linien zu einem Quadruplettsystem gehéren sollen, das er 
durch Vergleich mit dem ahnlich gebauten Cu I-Spektrum gefunden hat. Die 


> vee neal 
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Verff. glauben dagegen, da die Mehrzahl der fraglichen Linien nur rein zufalligg 
Ubereinstimmungen zeigen, zumal etwa 20 von Naudé mitbenutzte Linien ihre 
Anregungsbedingungen nach — fiir die Linie 1994 A.-E. z. B. ist eine Anregungs 
spannung von mindestens 40 Volt direkt gemessen worden — zu den Funken 
spektren héherer Ordnung Hg III und Hg IV gehéren sollen. Finkelnbur: 


F. H. Newman. The ,,Flash“ Arc Spectrum of Rubidium. Phil. Mag. (7) & 
229— 235, 1927, Nr. 13. Ein Rubidiumlichtbogen kann durch einen geeignete 
Unterbrecher geziindet und geléscht werden. Durch ein Quarzlinsensystem wir 
die Rubidiumkathode auf den Spalt eines Quarzspektrographen abgebildety 
Die auf diese Art erhaltenen Spektralaufnahmen zeigen eine Anzahl Linier: 
die in einem kontinuierlichen Rubidiumlichtbogen nicht enthalten sind. Diesi 
Linien werden nach Intensitaét und Wellenlange mit den Linien verglichen, die siclq 
bei der Aufnahme eines Rubidiumfunkenspektrums ergeben. Spiller 


Clemens Schaefer und Frank Matossi. Das ultrarote Spektrum. Mit 161 Abt 
bildungen. VI u. 4008S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1930. (Sammlungg 
Struktur der Materie in Einzeldarstellungen, herausgegeben von M. Born unc 
J.Franck, X.) ,,Die sachliche Abgrenzung einer Darstellung des ultraroter 
Spektrums ist insofern schwierig, als enge Zusammenhange mit anderen Spektrali 
gebieten vorhanden sind, die wir oft nur andeuten konnten. Da wir theoretische 
Gesichtspunkte in den Vordergrund stellten, haben wir im allgemeinen die Grenzd 
so gezogen, da8 nur solche Tatsachen beriicksichtigt wurden, die als Lebensis 
auBerung der Molekiile gelten kénnen, ohne Mitwirkung der Elektronen. Die« 
gilt hauptsachlich fiir die beiden letzten Kapitel, die das Hauptthema des Buches 
bilden und die Eigenschwingungen der Molekiile behandeln. Die zum Verstandnii 
notwendigen Grundlagen der Theorie sind ebenfalls dargestellt worden, jedoch 
in aller Kiirze, was um so mehr gerechtfertigt ist, als hieriiber geeignete ausfiihrlich 
Werke existieren bzw. erscheinen werden. Aus dem gleichen Grunde braucher 
wir auch die Strahlungsmessungen nicht ausfiihrlich zu besprechen, auf die wi 
jedoch im Interesse der Vollstandigkeit nicht verzichten konnten. Die heutd 
zwar weniger aktuellen, aber doch wichtigen Beziehungen des ultraroten Spektrums 
zur Maxwellschen Theorie konnten wieder ausfiihrlicher behandelt werden. Allesi 
was im wesentlichen nur vom experimentellen Standpunkt aus interessiert, ists 
im ersten Kapitel besprochen worden, so da8 die iibrigen Kapitel von der Be¢ 
schreibung von Versuchsanordnungen entlastet werden konnten.‘‘ — Inhaltt 
Experimentelle Hilfsmittel; Warmestrahlungsmessungen im Ultrarot und derer 
theoretische Bedeutung; Beziehungen zur Maxwellschen Theorie; das ultraroté 
Spektrum der Gase und Fliissigkeiten; das ultrarote Spektrum der festen Kérpert 

Seheel 
Algot Ericson und Bengt Edlén. Serienspektren der leichtesten Elementé 
im extremen Ultraviolett. ZS.f. Phys. 59,. 656—679, 1930, Nr. 9/10. Ei 
werden die Bedingungen fiir die Totalreflexion kurzwelliger Strahlung an Metalle 
untersucht. Danach wird ein Vakuumspektrograph nach den Angaben von Sieg + 
bahn gebaut, bei dem das Licht ein Spiegelmetallgitter unter 10° Glanzwinke! 
trifft, die kiirzeste totalreflektierte Welle ist 40 A.-E. Platte, Gitter und Spaltl 
liegen auf benachbarten Stellen des Rowlandschen Kreises; die Dispersion ists 
inkonstant zwischen 3,5 und 6,5 A.-E. pro Millimeter. Die Konstruktionseinzel 
heiten werden angegeben. Als Lichtquelle dient eine am Spalt angebaute Funken- 
kammer, die eine Metallréntgenréhre mit Funkenelektroden ist. Fir die Wellen 
langenmessung wird aus der Gitterformel fiir jedes Millimeter der Platte eine 
Korrektion berechnet, daraus kann mit Hilfe von Standardlinien eine Korrektions- 
kurve gezeichnet werden, die die Fehler auf einige hundertstel A.-E. zu vermindernt 
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stattet. Uber 500 A.-E. werden die Wasserstofflinie 1215, 683 und die Standard- 
“en. von Bowen und Ingram benutzt. Unter 500 A.-E. verwenden die Verff. 
mien in héherer Ordnung, und zwar Linien aus den Spektren Be Tit, ALIV, 
mi—VI, fi di. CLV, NIL, CII, BI, Es werden die kiirzesten Wellen- 
mgenmessungen bei Sauerstoff und Aluminium gegeben. Die Identifizierung wird 
rch die Anregungsbedingungen gegeben. O VI kommt mit geschmolzener 
orsaure sehr stark und fehlt sonst. Schwieriger ist die Trennung von O V und 
VI. Von den Millikan-Bowenschen Messungen kénnen nur drei Linien mit 
iger Sicherheit erkannt werden. Im Wasserstoffspektrum erscheinen die beiden 
ssten Glieder der Lymanserie. Ob Heliumlinien vorhanden sind, ist ungewiB, 
bch fallen einige Linien an dafiir in Betracht kommende Stellen. Die drei ersten 
inien von Lill 1 1§, — m +P, werden gemessen. Mit Hilfe der von Werner 
sstimmten P-Terme wird der Grundterm zu 610 112 em—! berechnet (75,282 Volt). 
elll 11S, — 21P, wird zu 100 A.-E. bestimmt. Weitere Linien der Serie 
ig, — m1P, sind zu sehen, koénnen aber nicht gemessen werden. Der Term 


Ip, wird aus Hel und Lill durch 
yz in Lg Sa 
Rite n 


xtrapoliert; danach ware 1 19, = 1240769 + 800 cm (153 Volt). Die Grund- 
erme von He I, Li II und Be III stimmen jetzt vorziiglich mit den von Hylleraas 
herechneten iiberein. Im Borspektrum werden BIII- und B II-Linien gemessen 
d eingeordnet. Aus 2 18, — 31P, in BII wird mit Hilfe des Millikanschen 
Wertes 21S, der Wert 3 7P, zu 50221 em—! bestimmt. Weiter werden mit einer 
tydbergtabelle die von Bowen und Millikan begonnenen Termsysteme in B III: 
22S, m 2P und m 2D extrapoliert und so weitere Linien identifiziert. Das Niveau- 
shema konnte so weitgehend vervollstandigt werden. Die effektiven Quanten- 
rahlen werden berechnet. Vier Linien von Sawyer und Smith in diesem System 
werden hierdurch in ihrer Deutung angefochten. In eimem Zusatz wird noch mit- 
yeteilt, da die ersten Glieder der Lymanserie von Lilll, Be IV, die ersten drei 
Wieder der Serie 1S — m P von Be TII und eine groBe Zahl von Linien in ALIV, 
V und VI gefunden worden sind. Ritschl. 


Brik Bicklin. Absolute Wellenlangenbestimmungen der Roéntgen- 
strahlen. Diss. Uppsala 1928, 79 8. (Uppsala Univ. Arsskr. 1928.) Nach einem 
eschichtlichen Uberblick gibt Verf. eine ausfiihrliche Darstellung der experi- 
entellen Anordnungen und der Justierung des Spektrographen, der mit Hilfe 


pines gewohnlichen optischen Reflexionsgitters nach der Methode von Compton 


und Doan, aber mit gréBerer Genauigkeit, die absolute Wellenlange von Rontgen- 


strahlen zu bestimmen gestattete. Die Beriicksichtigung der verschiedenen 
notwendigen Korrekturfaktoren (Divergenz der Strahlung, Korrektur fiir die von 
der Schneide abgeblendete Gitterflache, Temperatur, Entwicklungsverfahren, 
Jomptoneffekt) wird im einzelnen mitgeteilt. Die MeBresultate, die sich aus der 
Bestimmung des Radius R des Spektrographen, der Gitterkonstanten d, der 
Vermessung der Spektralplatten und der Berechnung der absoluten Wellenlangen 
ergaben, wurden auf zufallige und systematische Fehler hin kritisch bewertet. 
Folgende Wellenlingen wurden in absolutem Ma bestimmt: 


MO Die icc eadvss -8)402 A:-H..-2%/o 
La Lear ccimectoh csaks eee, Oo LTE 2 3 eo as 
AA a Mee ea Ay Sts OD) bor, ar ERAS Iye 
Mg Ka Fa O:8S3 isp ety ean 
“Fe Lx Ac 07, liao ay estceoee eo 
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Mit Hilfe der an Al Ka gewonnenen Ergebnisse wurden folgende fundamenta4 
Konstanten berechnet: 


Gitterkonstante des Kalkspatkristalls. d = 3,033 A.-E. + 1°/ 


Loschmidtsche Zahl. ~ . 5°...’ 2 LD = /6,0385 . 10" + 30%, 

Ladung des Elektrons. . .. . e = 4,793 .10—? elst. Einh. +3 
Zum Schlu8 beschreibt Verf. einige Peery esc siy8 an langwelligen Réntg¢ 
strahlen. R. Jaecg 


0. W. Richardson and F. C. Chalklin. The Excitation of Soft X-Rays. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 119, 60—83, 1928, Nr. 781. Die Arbeit ist eine Fo' 
setzung friiherer Untersuchungen mit dem Ziel, kritische Anregungsspannung 
im Gebiet von 130 bis 200 Volt zu bestimmen. Die zu untersuchenden Substanz 
bilden die Antikathode einer Réntgenréhre, die mit veranderlichen Spannungen 
dem interessierenden Bereich betrieben wird. Die photoelektrisch nachgewieseé 
Rontgenstrahlenemission zeigt dann bei bestimmten Spannungen Unstetigkeit: 
die als charakteristische Anregungsspannungen aufgefaBt werden. Zahlenergg 
nisse tiber das Eisen werden mitgeteilt und mit den Resultaten anderer Beobach! 
verglichen. Das Gesamtmaterial wird im Hinblick auf Seriengesetze diskutid 
Ferner wurden auf Kohle niedergeschlagene diinne Wolframschichten untersuc: 
Wegen der Ergebnisse im einzelnen mu8 auf die Originalarbeit verwiesen werd: 

Behnk 


Simon Freed and Frank H. Spedding. A Comparison of the Reflection Spect 
of SmCl,. 6 H,O at Room Temperature and at that of Liquid Air with: 
Absorption Spectra at Low Temperatures. Phys. Rev. (2) 35, 212—2% 
1930, Nr. 2. Die Verff. hatten friiher Unterschiede zwischen den Absorptiox 
spektren eines SmCl, . 6 H,O-Kristalls bei Zimmertemperatur und bei der Temp 
ratur des fliissigen Wasserstoffs diskutiert (Nature April 1929). Sie berichten in ¢ 
vorliegenden Abhandlung iiber Beobachtungen an den Reflexionsspektren ¢ 
gleichen Substanz bei den nimlichen beiden Temperaturen. Sie finden, da8 Lini 
die im Absorptionsspektrum nur bei der tiefen Temperatur stark hervortretd 
im Reflexionsspektrum bei Zimmertemperatur viel intensiver auftreten. AuBerdé 
sind die Linien im Reflexionsspektrum bei Zimmertemperatur nach ihren I 
obachtungen von Satelliten in einem Abstand von etwa 160 cm—! auf der le 
welligen Seite begleitet. AuBerdem werden enge diffuse Banden beobachti 
die im Absorptionsspektrum fehlen. Bei der Temperatur der fliissigen Luft werd: 
diese Banden in Multipletts von scharfen Linien aufgelést. AuBerdem erschein 
jetzt weitere neue Linien und es treten wieder Satelliten im Abstand von 160 em 
auf. Die Verff. diskutieren diese Beobachtungen unter verschiedenen Gesichl 
punkten kurz. K. L. W 


J. W. Obreimow and W. J.de Haas. On the absorption spectra of tt 
azobenzol crystal. Proc. Amsterdam 32, 1324— 1328, 1929, Nr. 10. Die Fam 
absorbierender Kristalle andert sich bei sehr niedriger Temperatur, weil « 
Absorptionsbanden sich auf Linien zusammenziehen. Mit einem sehr guti 
Gitter wurde das Absorptionsspektrum des kristallisierten Azobenzols bei 20% 
sowie bei 14° K und bei 4,22° K aufgenommen. Azobenzol kristallisiert in mon 
klinen Tafeln aus alkoholischer Lésung (a:b:¢ = 2,11: 1: 1,83, < (a, c) = 11 
26’). Die Tafelflichen sind c (001). Die Ebene der optischen Achsen ist senkrec 
zu der Symmetrieebene (010). Die Kristalle sind bei Zimmertemperatur dichr’ 
tisch; ziegelrot, wenn der Lichtvektor parallel zur b-Achse, und zitronenges 
wenn der Lichtvektor senkrecht zur b-Achse steht. Von 42 gemessenen stark 
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inien lassen sich 40 in ein Serienschema einordnen, indem » = % + am + bn, 
em und » die ganzen Zahlen 0, 1, 2... und », = 18178,0, a = 199,3, b = 652,2 
ind. Daneben findet man viele schwachere Linien, die nur zum Teil ausgemessen 
erden konnten, und einen Untergrund, der aus einem Kontinuum und diffusen 
Sanden besteht. Die Linien sind bei 4,22° K scharfer als bei 14° K, aber die 
ntensitatsverteilung ist ungefahr dieselbe. Samtliche Messungen wurden mit 
icht, das parallel zur b-Achse polarisiert war, ausgefiihrt. Versuche, das Ab- 
orptionsspektrum mit senkrecht dazu polarisiertem' Licht zu untersuchen, 
gaben keine Struktur,. sondern nur eine kontinuierliche Absorption im Ultra- 
ioletten. Azobenzol verdampft ohne Zersetzung. Bei 70°C ist der Dampf griinlich- 
relb. Keine Linien oder Banden konnten bei 70° C gefunden werden. J. Holtsmark. 


Jean Savard. Sur le spectre d’absorption ultraviolette de la vapeur 
Vaniline. C.R. 190, 678—681, 1930, Nr. 11. Das Absorptionsspektrum des 
\nilindampfes wird zwischen 2980 und 2632 A dargestellt durch 


Py, = 34330 + (p’ — po) 956 — 2 (p’ — m9)* — 62 Po + (’ — Go) 291 — 44 do 
Dy, = 34821 + (p’ — m%) 951 — 62 py» + (a — He) 201 — 44 

¥; = 35630 + (p’ — po) 951 — 62p, + (gq — %) 155 — 44% 

fm ganzen wurden 220 Banden vermessen. Die durch », dargestellten (unterhalb 
2813 A)sind intensiver als die anderen. Einige Banden besitzen eine schwer auf- 
lésbare Feinstruktur, die unterhalb 2755 A verschwindet. Von 2700 A ab werden 
die Banden verwaschen, bei 2632 A beginnt eine kontinuierliche Absorption. 
Das Anilin ist leichter als die anderen untersuchten Benzolderivate anzuregen und 
wird durch Licht kiirzerwellig als 2813 A in den Pradissoziationszustand gebracht. 
Di e Verbrennungswarmen von Benzol, Toluol, Phenol und Anilin sind verhaltnis- 
gleich den Anderungen der Schwingungsenergie, die einer Anderung der Quanten- 
zahlen p, gum + | entsprechen. Krépelin. 


Rdvin Jonsson. Absorptionsmessungen im langwelligen Rontgengebiet 
und Gesetze der Absorption. Diss. Uppsala 1928, 1025. (Uppsala Univ. 
Arsskr. 1928.) Die Arbeit beschaftigt sich mit den drei Fragen: 1. Abhangigkeit 
der Absorption in einem Element von der Wellenlange der benutzten Strahlung, 
9. Anderung der Absorption bei einer bestimmten Wellenlange von Element zu 
Element und 3. quantitative Veranderungen des Absorptionskoeffizienten bei den 
einzelnen Absorptionsspriingen. Es wurde mit einer photographisch-photo- 
metrischen Versuchsanordnung gearbeitet, wie sie in dem Buch von Siegbahn 
',.Spektroskopie der Réntgenstrahlen“ angegeben ist, bei der vor der Spektralplatte 
eine kreisrunde Metallscheibe mit passenden Einschnitten angebracht ist. Wahrend 
der Aufnahme 148t man die Scheibe rotieren. Hierdurch wird bewirkt, da® an 


verschiedenen Stellen langs der Spektrallinie auf die photographische Platte 
-verschiedene Energiemengen auffallen. In den Weg der Spektralstrahlung -ist 
unter die rotierende Blendenscheibe eine Schicht der zu untersuchenden absor- 


‘bierenden Substanz eingeftihrt, unterhalb derer das einfallende Strahlenbiindel 
elangt. Unter Beriicksichtigung der Blendenverhaltnisse 
der Scheibe und der Schichtdicke 1aBt sich alsdann der Absorptionskoeffizient der 
‘untersuchten Substanz fir die angewandte Wellenlange berechnen. Als Gitter 
“wurden Kristalle von Natriumchlorid, Kalkspat und Gips angewandt. Nach einer 
| Beschreibung der Apparatur zur Darstellung der Spektrallinien, der Blenden- 
anordnung, der absorbierenden Schichten, der Aufnahme der Spektrogramme, 


“der Photometrierung der Platten sowie Berechnung der Spektrogramme werden 
der Absorptionskoeffizienten. 


ungeschwacht zur Platte g' 


74 
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Es wurden der K-Absorptionssprung bei Al, Ni und Cu, die L-Absorptionsspriing 
bei Ag und der gesamte M-Absorptionssprung bei Pt gemessen und gezeigi 
da®B die Anderung des (fiir. Zerstreuung korrigierten) Absorptionskoeffizienten bei» 
Uberschreiten der K-, L- und M-Absorptionsgrenzen durch einander ziemlid 
analoge Formeln sich ausdriicken 148t. Wenn die Absorption statt pro Masse 
einheit (4/@) pro Elektron (ye) berechnet wird, wird nachgewiesen, daB pe eiri 
Funktion von NA ist. Die sehr erschépfende Arbeit enthalt mehrere Figures 
Graphische Darstellungen sowie zusammenfassende Tabellen, aus welchen man fil 
jeden beliebigen Absorbator und fiir jede beliebige Wellenlange im Bereich | 
< 12 A.-E. den Absorptionskoeffizienten entnehmen kann, gestatten eine gu 
Ubersicht. A. Burmeste! 


Josef Zahradniéek. Relativistische L-Dubletts im Réntgengebieg 
ZS. £. Phys. 60, 712—715, 1930, Nr. 9/10. Im AnschluB an Sommerfeld wird d 
Abschirmungszahl fiir die Elemente Nb bis U in weitergehender Naherung be 
rechnet. Das Resultat zeigt eine kleine Streuung um den Wert 3,5. Kudaq 


T. L. de Bruin. Recherches sur la structure de quelques spectres e¢ 
rapport avec des considérations théoriques récentes. §.-A. Are 
Néerland. (3A) 11, 70—153, 1928. In ausfiihrlichen Untersuchungen bringt dd 
Verf. Beispiele zur Bestatigung des spektroskopischen Verschiebungssatzes, 1 
zwar an den Spektren von Alkali- (K), Edelgas- (Ne, Ar) und Halogen- (F) Atomer 
Die Spektren wurden durch elektrodenlose Entladung erregt und mit einem Gitte 
mit der Genauigkeit von + 0,03 A aufgenommen. Es wird gezeigt, daB das g ii 
gelbe Spektrum des K dem neutralen und das blauviolette dem einfach ionisiertet 
K-Atom zuzuordnen ist. Das Spektrum des neutralen F ist analysiert und dill 
Ionisationsenergie zu 16,7 Volt bestimmt. Die Spektren der einfach oder mehrfac« 
ionisierten Edelgase werden eingehend zur Bestatigung des spektroskopische¢ 
Verschiebungssatzes mit den Spektren der im periodischen System benachbartex 
Atome verglichen. Hechi 


T. L. de Bruin. Das Kernmoment des Broms. Naturwissensch. 18, 265, 1930 
Nr. 12. Aus den Differenzen zwischen den Hyperfeinstrukturkomponentex 
einiger als Quadrupletts festgestellter Bromlinien findet Verf., daB das Kernmomenil 
des Broms i = 3/, zu sein scheint. Der Zeemaneffekt der Hyperfeinstruktures 
soll noch untersucht werden. Finkelnburg 


T. L. de Bruin. The Moment of the Bromine Nucleus. Nature 125, 414, 193¢ 


Nr. 3150. [S. 1126.] Ritsohi 


J. E. Purvis. The influence of different nuclei on the absorption spectré 
of organic compounds. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 421—425, 1928, Nr. 3 

H. Eb [} 
8. Mrozowski. Bemerkung zur Arbeit von E. Gaviola: » The efficiency 01 
quenching collisions and the radius of the excited mercury atom 
ZS. f. Phys. 60, 716—717, 1930, Nr. 9/10. [S. 1127.] Herzberg 


Dalberto Faggiani. Studio sperimentale di un reticolo eoncavo. Rend. d 
Napoli (4) 35, 11—18, 1929, Nr. 1/4. Untersuchungen am Konkavgitter dex 
Neapeler Physikalischen Instituts. Das Woodsche Gesetz der Intensitaten dex 
»falschen Spektren‘ ist nicht von allgemeiner Giiltigkeit. Ritschh 
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ames H. Bartlett, Jr. The relative intensities of nebular lines. Phys. Rev. 
34, 1247—1262, 1929, Nr. 9. Es hat sich fiir Multipolstrahlung als strenge 
Regel erwiesen, daB Ubergainge 7 = 0 —> j = 0 nicht vorkommen. Es werden die 
elativen Intensitaten der Linien fiir das Multiplett *>P —> ?D berechnet, sie 
srhalten sich nahezu wie 10:5:2:1. Experimentell sind die schwacheren 
inien nicht beobachtet. Es werden die relativen Intensitaten der Interkombi- 
hationslinien berechnet, die das Multiplett 1p) —> 3P umfassen unter Benutzung 
Her Darwin-Paulischen Theorie des rotierenden Elektrons und ihrer Anwendung 
»uf Interkombinationslinien durch Houston. Die Linie 1D, —> ?P, ist immer die 
starkste sowohl in der Rechnung wie im Experiment. Die Intensitat der Linie ~ 
1D, —> *P, schwankt indes zwischen Null und einem Wert derselben GréBen- 


0 

ordnung wie 1D, —> ?P,, die halb so stark ist wie 1D, —> *P,. Experimentell wird 
1D, —> *P, nicht beobachtet. Dieselbe Art Unstimmigkeit zwischen Theorie und 
Experiment ergibt sich fiir 2P —> 2D. Es wird geschlossen, da Bowens Hypothese 
fiber die Emission der verbotenen Nebellinien durch Quadrupolstrahlung sich zum 
Teil bewahrheitet. Die Diskrepanzen zwischen Theorie und Experiment riihren 
vielleicht von den vereinfachten Annahmen her, die gemacht wurden. Ritschl. 


W. E. Garner and J. E. Lennard-Jones. Molecular Spectra and Molecular 
Structure. Nature 124, 762, 1929, Nr. 3133. [S. 1128.] Wessel. 


W. Weizel. Uber die Banden des Lithiumhydrids und Lithiums. ZS. f. 
Phys. 60, 599—602, 1930, Nr. 9/10. In den LiH-Banden Nakamuras ist das 
uunerwartete Anwachsen der Rotationstermdifferenzen mit den ersten Schwingungs- 
gustainden nicht durch die Abnahme des Tragheitsmomentes mit zunehmender 
Schwingung, sondern durch die 1-Entkopplung zu erklaren. Aus der 1-Entkopplung 
wird auch der obere Term als po 1D gedeutet. Ferner wird fur Li, die Zuordnung 
des 3 po-Elektrons zu einem 2 p-Elektron bei Dissoziation des Molekiils erklart. 
Pe. Kulp. 
A. Harvey. The Zeeman Effect in the Band Spectrum of Helium. LG 
‘Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 583—591, 1930, Nr. 803. Es werden erstmalig 
‘Abschatzungen uber die GréBe des Zeemaneffektes bei unaufgelésten Linien 
Banden vom Typus *D — 2 P *JI erkannt 
Ww Fiir die verschiedenen Anfangsterme der D-Niveaus, die als D4, 
Dil und DA klassifiziert werden, je nachdem die zur Kernverbindungslinie 


‘sehr verse 
‘drehimpulses LZ von der Kernachse verbunden. Fur enge Kupplung nehmen die 


_tungen, die am Singulettsystem gemacht wor 
‘denen am Triplettsystem iiberein. Die einzigen Beobachtungen des Zeeman- 
| effektes im sekundaren Wasserstoffspektrum an Banden vom Typus 3D12 
“=> 2 P1 [Richardson, Proc. Roy. Soc. London (A) 128, 72; Dieke, ZS. f. 
Phys. 55, 447, 1929] sind in enger Ubereinstimmung mit denen, die beim He, die 
 gréBte Entkupplung zeigen (D3) —> P*J1), wahrend iiberraschenderweise beim 
- Wasserstoff kein Effekt bei Banden vom Typ 3 Pe —> 25% auftritt im Gegen- 
satz zu den entsprechenden Heliumbanden. Staude. 


m des Berylliumoxyds. 
928, Heft 4. Die vorliegende 


74* 


_ Ernst Bengtsson. Uber das Bandenspektru 
Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 20, Nr. 28, 1858., 1 


iy 


7 


: 
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Arbeit beschaftigt sich mit der Struktur der sichtbaren Banden des Berylliumoxyds 
die schon von Glaser (Ann. d. Phys. 68, 73, 1922) untersucht waren und fiir die; 
Mecke (siehe diese Ber. 6, 927, 1925) eine Kantenformel mitgeteilt hat. Di 

Banden wurden mit einem 6,4m-Konkavgitter in den ersten drei Ordnunge 
photographiert. Die Einzelbanden der beiden Bandengruppen 4 = 4709 un 
7 — 4427 A.-E. lassen sich in zwei einfache P- und R-Zweige einordnen. Al 
Gleichung fiir die Nullinie der Banden erhalt man: vy) = 21196,9 + 1363,0.n 
— 8.0.n2 — 1417.” + 10,15.n’. Es wurde die Annahme gemacht, daB die: 
starkste Bande bei 2 = 4709A den Quantenzahlen n’ = 0 und n” = 0 zugeordnet ist. 
- Aus der Berechnung der Rotationsenergie folgen fiir die Kernschwingungszustande 
0— 0 die Tragheitsmomente 


Ty 17,8 .10-* gcm* “bews Ty =168 1079 22 em* 
und die Kernabstande 
Hy == 1537 .10—5cm eibzwe ¥e = oo pel Ure erie 


Nach der Methode von Birge und Sponer 1aBt sich die Dissoziationsenergie 
D = a?/4b errechnen zu 140 kcal fiir BeO im Endzustand. Nach der Auffassung 
von Mulliken miiBte das Bandenspektrum des Be O vergleichbar sein dem Linien-; 
spektrum des Ne, was jedoch in dieser Hinsicht noch nicht untersucht ist; dagege 
zeigen die Bandenspektren des CuH, AgH und AuH gleiche Struktur und Ab-: 
schattierung wie die BeO-Banden. Auch der Multiplizitatswechselsatz ist bei den 
Be O-Banden erfiillt. Die geschatzten Intensitiiten der Banden stehen in Uberein-. 
stimmung mit der Theorie von Condon (siehe diese Ber. 8, 971, 1927). Es wurden 
neue Banden im Ultraviolett gefunden, fiir die nur Kantenmessungen mitgeteilt 
werden. Es gilt fiir diese Banden folgende Kantenformel: 


y = 31899 + 1006 n’ — 10 n” — 1126 n” + 107”. 

Hecht.: 
R. de L. Kronig. Nieuwe resultaten van de theorie der bandenspectra., 
Physica 9, 81—94, 1929, Nr. 3. Zusammenfassender Vortrag, in dem die Ent- 
wicklung der Bandenspektroskopie durch die moderne Quantenmechanik ge- 
schildert wird. Die Auswahlregeln, der Intensitatswechselsatz, die St6rungen von 
Banden und die Pradissoziation werden in bekannter Weise quantenmechanisch 
gedeutet. Hecht. 


Jenny E. Rosenthal and F. A. Jenkins. Perturbations in band spectra. 
Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 381—387, 1929, Nr. 5. Die als St6rungen in Banden- 
spektren bekannten Unregelmai@igkeiten waren bisher nur wenig untersucht. 
Die Verff. benutzen bei der systematischen Bearbeitung dieser Stérungen 
folgende Darstellungsweise: Sie tragen als Funktion der Quantenzahl 7 die Ab- 
weichungen der Stérungsglieder von den nach Bandenformeln berechneten Linien 
in 4 yauf. So erhalten sie fiir Banden des violetten CN-Systems Kurven, ahnlich 
denen der anomalen Dispersion, die die Stérungen fiir bestimmte Werte von 
j erkennen lassen. Wahrend ihrer Arbeit.erschien eine theoretische Untersuchung 
von Kronig (siehe diese Ber. 10, 263— 264, 1929), in der die Bedingungen fiir das 
Kintreten von Stérungen behandelt sind. Dadurch erweist sich die Ansicht der - 
Verff. als richtig, daB namlich dann Stérungen eintreten, wenn zwei Terme von | 
gleichem j etwa die gleiche Energie haben. Kronig findet auBerdem noch folgende. 
Bedingungen: das Impulsmoment um die .Kernverbindungsachse darf nicht mehr ° 
als um 0 oder + 1 differieren fiir die beiden Zustainde, die Elektronenzustande ; 
miissen die gleiche Multiplizitait haben und beide Terme miissen gerade oder un- - 
gerade sein. Die von Kronig angegebene Formel laBt sich nicht zur quantitativen | 
Darstellung der in dieser Arbeit beobachteten Stérungen benutzen. Hecht. . 
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1. Vegard and W.H. Keesom. Continued investigation on the lumines- 
nee from solidified gases at the temperature of liquid helium. 
oc. Amsterdam 38, 10—16, 1930, Nr. 1. Es werden bei der Temperatur des 


athodenstrahlen ausgesandten Licht dieser Substanzen. Die Spektren werden 
xis ins Ultraviolett aufgenommen und die Wellenlangen genauer als bisher be- 
timmt. Die Ergebnisse werden diskutiert, die Linien Serien zugeordnet. Im 
Spektrum des direkten Lichtes von reinem Neon (fest) werden vier Dubletts mit 
onstanter Schwingungsdifferenz von 142 em—! gefunden, die jedoch keine 
infache Serie bilden. Steiner. 


Allen D. Garrison. Types of chemiluminescence. Bull. Nat. Res. Counce. 
Nr. 59, 8. 7— 22, 1927. Nach der Definition der Lumineszenz und im besonderen der 
Chemilumineszenz wird letztere in zwei Abschnitten behandelt: die direkte und in- 
direkte Chemilumineszenz. Bei der indirekten Lumineszenz werden Fluoreszenz und 
Phosphoreszenz besprochen. Es werden Arbeiten von Perrin, Wood und Baly 
erwahnt. Gleichfalls gehéren hierher die Erscheinungen bei elektrischer Gas- 
entladung, angeregt durch den StoB von Elektronen, «-Teilchen und Anoden- 
strahlen, ferner die Lumineszenz von Kristallen, die von Kathodenstrahlen ge- 
troffen werden. Unter den Begriff direkte Chemilumineszenz fallen die Gas- 
(Flammen-) Reaktionen, ferner die Reaktionen, die in Lésungen vor sich gehen 
(Neutralisation, Zerlegung und Oxydation organischer sowie anorganischer Sub- 
stanzen). Ein weiterer Abschnitt behandelt die Erscheinungen, die beim Kristalli- 
sieren einer Substanz eintreten. Spiller. 


‘A. H. Pfund. Experimental methods used in the study of luminescence. 
Bull. Nat. Res. Counc. Nr. 59, S. 23—29, 1927. Erforderlich bei diesen Unter- 
|} suchungen ist, da& wahrend der Messung die Intensitaét und spektrale Energie- 
-verteilung der Lichtquelle konstant bleiben. Man bedient sich bei der Messung der 
‘strahlenden Energie sowohl nichtselektiver wie selektiver Instrumente. In die 
erste Klasse fallen z. B. Thermosiule, Radiometer, Bolometer und Mikroradiometer. 
‘Die Angaben dieser Instrumente sind proportional der Intensitét der auffallenden 
‘Strahlung. Die absoluten Werte erhalt man durch Vergleich mit der Strahlung 
‘geeichter Glithlampen. Von der Lichtwellenliange abhangig sind im Gegensatz 
hierzu die Angaben, die man mit dem menschlichen Auge, der photographischen 
Platte und mit der Photozelle erhalt. Ist die Intensitat der Lichtquelle aus- 
“yeichend, so kann auch mit einem (Quarz-) Spektrographen die strablende Energie 
_spektral ausgewertet werden. Als Vergleichslichtquelle dient auch hierbei eine 
 Glihlampe mit einer bestimmten ,,Farbtemperatur“. Spiller. 


Elliot Q. Adams. Energetics, spectra, intensity and efficiency of chemi- 
| luminescence. Bull: Nat. Res. Counc. Nr. 59, 8. 30—40, 1927. Es werden energe- 
tische Angaben iiber einige Bio- und Chemilumineszenzvorgange gemacht, der 
-Spektralbereich und das Maximum bestimmt, ferner die Intensitat der Strahlung 


~ pyrometrisch, thermoelektrisch und rechnerisch aus der Energieverteilung ermittelt. 
Spiller. 


Hugh S. Taylor. Photochemistry and Chemiluminescence. Kinetics of 
chemiluminescence. Bull. Nat. Res. Counc. Nr. 59, S.41—49, 1927. Es werden ' 
“die photochemischen Gesetze auf die Chemilumineszenzerscheinungen angewendet. 


Ein zweiter Abschnitt behandelt die Kinetik des Chemilumineszenzprozesses. 
Spiller. 
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E. Newton Harvey. Bioluminescence. Bull. Nat. Res. Counc. Nr. 59, 8. 50— 62: 
1927. Biolumineszenzerscheinungen finden sich bei den Leuchtkafern, eimige 
Krustentieren und Fischen; sie sind unabhangig von vorhergehenden Belichtung: 
Mikroskopisch kleine Kérnchen im Sekret dieser Lebewesen vermogen bei Oxy 
dation Leuchterscheinungen hervorzurufen. Zwei Arten dieser ,,K6rnchen‘‘ k U 
man unterscheiden und experimentell untersuchen: Luciferin und Luciferase; 
In der vorliegenden Arbeit werden die chemischen Eigenschaften dieser Substanzen 
ihre Reaktion miteinander sowie Oxydation in bezug auf Leuchterscheinunger 
behandelt. Spiller: 


R. W. Wood and V. Voss. The Fluorescence of Mercury Vapour. Proc 
Roy. Soc. London (A) 119, 698—706, 1928, Nr. 783. H. Ebert 


J. L. Snoek jr. Priifung der Quantenmechanik des Wasserstoffatoma 
durch Absorptionsmessungen in der Balmerserie. Arch. Néerland. (3a) 12: 
164—204, 1929. [S. 1116.] *H. Rabinowitsch 


Karl Przibram. Bemerkungen iiber das natiirliche blaue Steinsalz. I 
§.-A. Wiener Ber. 188 [2a], 781—797, 1929, Nr. 9/10.° Bereits berichtet nack 
Wiener Anz. Vgl. diese Ber. 8. 624. Scheel: 


E. F. Kingsbury. The Kerr electrostatic effect. Rev. of Scient. Instr. (N. 8.) 1. 
22—32, 1930, Nr. 1. Der Verf. zeigt, wie der elektrooptische Kerreffekt geeignet) 
ist, die Erscheinungen der verschiedenen Phasen der elliptischen Polarisation z 
illustrieren, so daB die Kerrzelle gut beim Studium der physikalischen Opti 
verwandt werden kann. MDaran anschlieBend behandelt der Verf. noch einige; 
Fragen betreffend die praktische Anwendung der Kerrzelle in der Fernphotographie 

K. L. Wolf 
Rud. Suhrmann. Bemerkung zu meiner Mitteilung: Uber eine neuartige 
lichtelektrische Erscheinung an diinnen Alkalimetallschichten“. 
Naturwissensch. 16, 616—617, 1928, Nr. 31. Vgl. diese Ber. 10, 69, 1929. H. Ebert 


Trajan D. Gheorghiu. Sur l’absorption des tartrates de cuivre droit et 
gauche et de leur mélange. C.R.189, 1260—1261, 1929, Nr. 27. Mit den 

lichtelektrischen Absorptionsmesser wurde die Absorption von rechts- und links-i 
drehenden Kupfertartraten und ihrer Mischungen bestimmt. Beide Tartrate hab 
innerhalb der MeBfehler die gleiche Absorption, dagegen hat eine Mischung beider 
zu gleichen Volumenteilen eine um 19% gréBere Absorption. Sewig.! 


Norman Campbell. Talbot’s Law in Photoelectric Cells. Phil. Mag. (7) 8) 
63— 64, 1929, Nr. 48. Die Versuche von Carruthers und Harrison (Phil. Mag. 7, 
792, 1929) haben gezeigt, daB unter gewissen Voraussetzungen, wenn der zeitliche 
Mittelwert des Stromes in einer lichtelektrischen Zelle nicht proportional dem. 
zeitlichen Mittelwert der auf die Zelle fallenden Belichtung ist, der letztere Mittel- 
wert immer noch in definierter Weise von dem ersten abhingt (Talbotsches 
Gesetz). Die von Carruthers und Harrison hierfiir herangezogene, mit der 
lichtelektrischen Ermiidung zusammenhiangende Erklirung wiinscht Verf. durch’ 
eine andere Deutung zu ersetzen. Er weist insbesondere auf die Abhangigkeit der! 
StromvergréBerung durch StoBionisation bei gasgefiillten Zellen von der Belichtung } 
bei hohen Saugspannungen und die Anderung der Glimmspannung mit der Be-- 
lichtung hin. Aus den einfachen Uberlegungen wird geschlossen, daB bei Ab-- 
weichungen von der Proportionalitat die Giiltigkeit des Talbotschen Gesetzes : 
noch nicht fiir alle Falle bewiesen ist. Sewig. - 


J 
. 
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[. H. Harrison and W. S. Stiles. Talbot’s Law in Photoelectric Cells. 
Rhil. Mag. (7) 8, 64—65, 1929, Nr. 48. Als Erganzung zu den Bemerkungen von 
Campbell (vgl. vorstehendes Referat) stellen die Verff. fest, daB ein wesentlicher 
Unterschied zwischen den Deutungen von Carruthers und Harrison und von 
Campbell nicht besteht. Campbell bedient sich der allgemein tiblichen De- 
finition der ,,Ermiidung“ als Abnahme der Empfindlichkeit infolge thermischer 
Hinfliisse oder teilweiser Zerstorung der aktiven Oberflachenschicht und setzt an 
Stelle des hier nicht ganz gliicklichen verschwommenen Begriffs eine konkrete 


rklarung, wahrend Carruthers und Harrison urspriinglich auf eine Deutung der 
unter welchen 


Ursachen der Ermiidung nicht eingegangen sind. Die Bedingungen, 


die Giiltigkeit des Talbotschen Gesetzes zweifelhaft wird, werden diskutiert. 
ige- Sewrg. 


Pierre Auger. La distribution dans l’espace des directions initiales des 
photo électrons. Helv. Phys. Acta 9, 275—277, 1929, Nr. 4, (Vortrage Ziirich 
April 1929.) Verf. gibt eine kurze zusammenfassende Darstellung iiber die ex- 
| perimentellen Untersuchungen iiber die raumliche Verteilung der Anfangs- 
_ geschwindigkeit lichtelektrisch augeléster Elektronen (Bubb, Bothe, Kirchner, 
Loughridge, Williams, Auger) und der theoretischen Ansatze von Wentzel 


‘und Sommerfeld. Sewig. 


J. C. MeLennan, L. A. Matheson and C. D. Niven. hie Photo-Electric Effect 
at Low Temperatures. Trans. Roy. Soc. Canada, Sect. TIT, (3) 22, 279— 288, 
1928, Nr. 2. Es werden die Versuche von Ives, Ives und Johnsrud und von 
Hornbeck bestatigt, daB der lichtelektrische Effekt an Alkalimetallen im Bereich 
tiefer Temperaturen von der Temperatur abhangig ist. Der Abfall des Effektes war 
“bei den langen Wellen besonders stark. Mit verschiedenen Farbfiltern werden 


-Charakteristiken von Kaliumzellen bei 300° K, bei 80° K und 21° K aufgenommen. 


ebei allen Wellenlangenbereichen nimmt der lichtelektrische Effekt mit fallender 
| Temperatur ab, bei den langen 
“Im Roten ist bei 21° K der lichtelektris 
ist zu kiirzeren Wellen gewandert. Hine 
“diinne auf einem Platinniederschlag sitze 
' Resultate. An einer Zelle mit zentraler K 
- merkwiirdige Beobachtung gemacht, daB die E 
--wenn die Temperatur von 80 auf 21° K abfiel. 
| Anderung der spektralen Empfindlichkeitsverteil 
“fiir die Empfindlichkeitsinderung méglichen Umstiinde 
‘Anderung der Austrittsarbeit bewirken. 


ung. Es werden schlieBlich die 
diskutiert, die eine 
Dember. 


| Wilfred W. Barkas. Positive and Negative Photophoresis of Colloidal 
- Particles in Aqueous Solutions. Phil. Mag. (7) 9, 505—519, 1930, Nr. 57. 
' Metallsole erzeugen bei der Flockung wolkige Schichten, deten Form von der 
 Belichtung stark abhangt. Dies weist auf photophoretische Wirkungen hin. 
| Unmittelbare Beobachtungen der Teilchen im Ultramikroskop bestatigen das 
_ Ergebnis. Die Bewegungen der Teilchen sind nicht durch Strémungen bedingt. 
~ Quantitative Schliisse lassen die Beobachtungen nicht zu. Gemant. 
<. 

"4 Edmund John Bowen and Edmund Lagesen T 
action of Acetaldehyde and Oxygen. 

_ Februar. Wird gasférmiger, fliissiger oder ge 
ht ausgesetzt, so bildet s 


wurde in verschiedenen Spektralregionen untersuc 


ietz. The Photochemical Inter- 
Journ. chem. soc. 1930, S. 234— 243, 
léster Acetaldehyd in Gegenwart von 
ich ein Peroxyd. Die Reaktion 
ht, wobei f estgestellt wurde, 
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daB sie bei fliissigem oder geléstem Aldehyd auch im Dunkeln verlauft. Dia 
Reaktionsgeschwindigkeit ist der Quadratwurzel wus der Lichtintensitat sowie de 
Aldehydkonzentration proportional, aber unabhangig von der Sauerstoffkonzen~ 
tration. Dies kann durch einen Kettenmeéhanismus, bei dem als erstes Produkt 
Peressigsiure CH,CO.O.OH entsteht, auf folgende Weise erklart werden: — 


A +hy— A* 

A* +0, — AO} 

AO? +A —> A* + AO, 

2AOS = 
Durch weitere Reaktionen geht die Peressigsiure in Diacetylperoxy: 
CH,CO.0O.0O.COCH, iiber. Alkohol, dem Lésungen des Acetyldehyds i 
Hexan zugesetzt sind, wirkt hemmend. Auch Antiklopfmittel, aber nicht alle 
hemmen die photochemische Reaktion zwischen Acetaldehyd und Sauerstoff. 
Kauffmann 


B. S. Sharma. The Development of Colour by Photochemical Change i 
Concentrated Solutions of Ammonium Thiocyanate. Journ. chem. soe.: 
1930, S. 308—309, Februar. Die Farbung, welche konzentrierte wassrige Lésung 
von Ammoniumthiocyanat NH,SCN bei Belichtung annehmen, wird dur 
Spuren von Eisen verursacht. Sie beruht aber wahrscheinlich nicht auf der Bild 
von Ferrithiocyanat, denn dieses bleicht im Licht aus, sondern vermutlich auf einer 
Katalyse durch das Eisen, vielleicht auf einer lockeren Addition von Sauerstoff! 
an Ferrothiocyanat. Kauffmann. 


L. Farkas, F. Haber und P. Harteck. Photochemische Sensibilisierung der 
Verbrennung von Wasserstoff und Kohlenoxyd. Naturwissensch. 18,) 
266—268, 1930, Nr. 12. Gemische von H, und O, bzw. CO und O, mit geringen: 
Mengen Ammoniak werden durch Bestrahlung mit dem Lichte eines Zinkfunkens 
zur Reaktion gebracht. Bei Temperaturen unter 380° hért die Vereinigung (Druck- 
abnahme) beim Ausschalten der Belichtung auf, bei héheren Temperaturen setzt! 
sie sich als Dunkelreaktion mit wachsender Geschwindigkeit fort und fiihrt nach: 
einiger Zeit (unter Umstanden mehreren Minuten) zur Explosion. Als vorlaufig 

Deutung wird angenommen, da die durch das Licht aus dem NH, gebildeten 
H-Atome eine Kettenreaktion nach dem von Bonhoeffer und Haber [ZS.f. 
phys. Chem. (A) 137, 337, 1928] angegebenen Schema auslésen. Das langsame 
Anwachsen der Dunkelreaktion erklart sich dann durch ein geringes Uberwiegen 
der Kettenverzweigung iiber die Vereinigungsreaktionen von H und OH. H. Kuhn. 


- 
Liippo-Cramer. Zur Photochemie des Jodsilbers. ZS. f. wiss. Photogr. 27, 
1—8, 1929, Nr. 1/2. Reine Jodsilberemulsionen zeigen starke Solarisation, schon 
bevor der Maximalwert der Schwirzung erreicht ist. Ein durch Vorbelichten 
erzeugter Lichteindruck kann durch nachfolgende Belichtung je nach deren 
Intensitaét abgeschwicht oder verstarkt werden’ AgBr-Zusatz bewirkt. ein Ver- - 
schwinden dieser Umkehrungserscheinung und eing starke’ Erhohung. der Licht- - 
empfindlichkeit. Eine aihnliche Empfindlichkeitssteigerung wird bei Zusatz von | 
Thalliumjodiir gefunden. Reine AgJ-Emulsionen zeigen einen auBergewohnlich 
groBen Wert der Schwarzschildkonstanten, der jedoch durch Jodakzeptoren fast | 
auf 1 herabgesetzt wird. Dieser Befund spricht dafiir, den Schwarzschildeffekt als | 
eine Folge der Solarisation aufzufassen. Die auBerordentlich geringe Lichtempfind- - 
lichkeit des hochdispersen Jodsilbers wird als Entwicklungsphinomen gedeutet. 


H. Kuhn. 
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jippo-Cramer. Zur Jodsilberverteilung im Bromsilber. ZS. £. wiss. 
hotogr. 27, 9—19, 1929, Nr. 1/2. Bromsilberemulsionen mit geringem Jodsilber- 
usatz, die bei starkem BromsalziiberschuB ausgefallt werden, zeigen eine vollig 
ndere Schwarzungskurve als reine Ag Br-Emulsionen, vor allem starke Neigung zu 
Solarisafion. Es wird gezeigt, daB diese Erscheinung nicht auf Veranderungen in 
ler Korngré8e allen zuriickgefiihrt werden kann, und die Vermutung ausge- 
prochen, da unter den angegebenen Bedingungen sich das J odsilber auf der 
<ornoberflache niederschlagt und so dem Korn die fiir reines J odsilber charakte- 
igtische Solarisationsfahigkeit gibt. Der Jodsilberzusatz fihrt nur dann zu 
lieser Wirkung, wenn er vor Beendigung der Bromsilberbildung erfolgt. H. Kuhn. 


Kurt Jacobsohn. Ein Beitrag zur Theorie der Hypersensibilisierung. 
S. £. wiss. Photogr. 27, 19—23, 1929, Nr. 1/2. Es werden Versuche mitgeteilt 
iber die Hypersensibilisierung von photographischen Emulsionen durch nach- 
wagliche Behandlung mit ammoniakalischer Silberlésung (s. Photogr. Ind. 3, 
56, 1928). Die Versuche an vergleichbaren Koch- und Ammoniakemulsionen 
ergeben, dafs eine wesentliche Steigerung der Eigen- und Farbenempfindlichkeit 
sur bei Kochemulsionen zu verzeichnen ist. Beide Emulsionsarten zeigen bei 
sinfacher Farbstoffsensibilisierung mit Pinachrom-Pinachromviolett keine aus- 
gepragten Unterschiede. Binen Beitrag zur Deutung scheinen die Arbeiten 
Sheppards zu liefern, der Silbersulfid als Bestandteil der Empfindlichkeits- 
:eime in Emulsionen ansieht. Der in der Gelatine enthaltene latente Sensibilisator 
Allylisothiocyanat C,;H;NCS wird nur durch Behandlung mit Ammoniak unter 
Bildung von Silbersulfid umgesetzt, so daB eine nachtragliche Behandlung mit 
ammoniakalischer Silberl6sung nur bei den neutralen oder sauren Kochemulsionen 
zu einer wesentlichen Empfindlichkeitssteigerung fiihren kann. Cordes. 


A. Steigmann. Photochemische Reduktions- und Oxydationsprozesse 
vom elektronischen § tandpunkt. ZS. f. wiss. Photogr. 27, 24— 36, 1929, 
Nr. 1/2. Der Verf. versucht, die Hydrierungstheorie, die den Hinflu8 der 
Gelatine und der Zusatzfarbstoffe auf die photochemische Reduktion des AgBr 
erklart, elektrochemisch verstandlich zu machen: Das aus der Gelatine (oder 
anderen organischen Substanzen) durch das absorbierende Ag Br- oder Farbstoft- 
molekiil losgeléste Elektron wird zunachst durch den Farbstoff aufgenommen, 
der sich entweder selbst reduziert (Desensibilisierung) oder sekundar ein AgBr- 


Molekil reduziert (Sensibilisierung). Diese Hypothese wird im einzelnen diskutiert. 
3 ; H. Kuhn. 


A. Steigmanmn. Photochemische Reduktions- und Oxydationsprozesse 
vom elektronischen Standpunkt. II. ZS. f. wiss. Photogr. 27, 268—272, 
1929, Nr. 8/9. Es wird die Frage erértert, weshalb viele stark gefarbte Farbstoffe 
‘durch das Licht nicht zersetzt werden. Der Verf. vermutet, daB in einigen Fallen 
‘gewisse Molekiilgruppen durch _,,Elektronenabschirmung“ desensibilisierend 
wirken. H. Kuhn. 
AH. H. Schmidt und Fritz Pretschner. Zur Photochemie der Halogensilber. 
‘VI. Mitteilung. Weitere Beitrage zur analytischen und photo- 
graphischen Untersuchung der Halogensilber. (Zugleich Erwiderung 
auf die Arbeit von H. Kieser: Zam Problem der Bestimmung des Reifungs- 
keimsilbers“‘. ZS. f. wiss. Photogr. 26, 305, 1929.) ZS. f. wiss. Photogr. 27, 36—47, 
1929, Nr. 1/2. Durch Zentrifugieren der sehr verduinnten Emulsion in der Kalte 
(das Gelatinieren laBt sich tibrigens auBer durch Verdiinnen auch durch Calcitum- 
nitratzusatz weitgehend zuriickdrangen) wurden die zwei Komponenten der 


T 
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Silberwerte sichergestellt und die friiheren Befunde, daB 75% hochdispers i 
der Gelatine im Zentrifugat (die nach dem Zentrifugieren verbleibende Flissigkei 
und 25% am Korn adsorbiert im Riickstand sich befinden, bestatigt. Die Hii 
wande Kiesers, daB solche Silbermengen das Halogensilber verfarben miiBter 
haben sich ebensowenig als stichhaltig erwiesen, wie der Hinweis auf die No 
wendigkeit einer Schleierbildung. Der Schleier hangt von der Qualitaét (Disper 
sitat usw.) und nicht von der Quantitat des Silberwertes ab. Auf bestimmt 
noch naher zu untersuchende Zusammenhange. zwischen ihm und Ausbleichs 
erscheinungen wird hingewiesen. Das Belichtungssilber befindet sich beim Chlo 
silber quantitativ im Zentrifugierriickstand, also ziemlich fest ans Korn adsorbiew 
und ist zu 95% in Dichromatschwefelsaure léslich, der Rest von 5% ist nicht nu 
gegen diese, sondern gréBtenteils auch gegen die Abbausdéure beim Kochen bestandi 
und ergibt bei chemischer Entwicklung nur eine um 20 Einheiten niedrige 
Schwellenwertsempfindlichkeit und bei der Nachbehandlung mit KJ die sc 
genannte KeimbloBlegung. Die Gradation dagegen wird durch die Dichromat 
schwefelsdure stark verflacht. Fiir die Schwellenwertsempfindlichkeit ist als. 
die Qualitat, fiir die Gradation die Quantitat des Belichtungssilbers maBgebena 
Uber die chemische Natur des iiberschiissigen Silbers 148t sich nur sagen, dag 
95% nicht als Sulfid urspriinglich in der Emulsion vorhanden sind. Das Bé 
lichtungshalogen, auch das Br in Bromsilberemulsionen, wird in atomarer For 
frei, geht ins Zentrifugat tiber und wird weder chemisch noch adsorptiv von di 
Gelatine gebunden, da es quantitativ ausgewaschen werden kann. Vom Silber 
wert (Silber oder Silberverbindung) werden etwa 96% von der Dichromat 
schwefelsiure gelést und nur etwa 4% widerstehen der Einwirkung, so dak 
wie auch Versuche ergaben, nur diese fiir die Empfindlichkeit der Emulsio 
verantwortlich sind. Gegen die Erklarung von Liippo-Cramer und Kieser 
da8 die geringe Wirkung der Dichromatschwefelsiure auf unbelichtete Haloger 
silberschichten bei sekundarer physikalischer Entwicklung (bei primar physs 
kalischer und chemischer Entwicklung ist die Wirkung gréSer) darauf zuriick 
zufiihren ist, da dadurch auch die im Korn eingeschlossenen Entwicklungs 
zentren durch KeimbloBlegung der Entwicklung zuginglich gemacht werdeg 
(fir diese Annahme sprechen die KeimbloBlegungsreaktionen bei belichtete® 
Schichten; Okklusionstheorie), spricht der Versuch, da8 einmal bei chet 
Entwicklung der Empfindlichkeitsunterschied bei unbelichteten Schichtez 
zwischen Kontroll- und Dichromatplatte gréBer ist als bei primar physikalische 
und andererseits die KeimbloBlegungsreaktion bei belichteter Jodsilberemulsioz 
Verff. vermuten, da8 die Wirkung der Dichromatschwefelséure darin beste 
daB nicht nur Silber aufgelést wird, sondern da sich schwerlésliches Silber 
dichromat bildet (wie Versuche ergeben haben) und da8 Dichromationen von det 
Halogensilber und den Empfindlichkeitszentren und Entwicklungszentrer 
adsorbiert werden. Durch die so entstehende Adsorptionsschicht kann die 
wickelbarkeit verringert werden. Behandeln mit KeimbloBlegungsmitteln, 
KCN, KSCN, und Thiosulfat, deren Salze alle schwerer léslich sind als das 
chromat, verdringen die Dichromationen und die Weiterentwicklung ist mégli ws 
Diese Adsorptionstheorie erklirt auch, warum schon so geringe Konzer 
trationen von 1: 1000 und 1: 100000 so groBe Effekte hervorrufen. Staude 


H. H. Schmidt und F. Pretschner. Zur Photochemie der Halogensilber 
VIII. Mitteilung: Silberwerte und Fixierprozesse (Natriumsulfit al 
Fixiermittel). ZS. f. wiss. Photogr. 27, 173—176, 1929, Nr. 6/7. Uber di 
chemische Natur des Silberwertes kann man deswegen so wenig aussagen, wer 
es kein Fixiermittel gibt, das Silber auch in feinster Verteilung nicht auflést 
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nd dessen Halogensilber-Komplexverbindung bestandig ist und aus der Gallerte 
nantitativ ausgewaschen werden kann. Na,S, O,, KCN, KSCN und NH, losen 
ntweder Silber oder geben unerwiinschte Nebenreaktionen. Nach langeren Ver- 
lichen haben Verff. in Na, SO, ein Fixiermittel gefunden, das den Forderungen 
m meisten gerecht wird. Das Silberauflésungsvermégen ist auch fiir feinst 
erteiltes Silber praktisch Null. AgCl und AgBr werden in ausreichendem Mafe 
felést und bilden einen Komplex, der bei gewéhnlicher Temperatur auch nach 
agen noch klar bleibt. Eine nachtragliche Ag,S-Bildung findet nicht statt, 
da® der Komplex aus der Gelatine weitgehend entfernt werden kann. Die Ver- 
uche mit diesem Fixierbad (10%ig) ergaben eine Unabhangigkeit des Silber- 
sndwertes von den Fixierbedingungen (Konzentration und Einwirkungsdauer 
Jes Bades). Der Silberwert der AgCl-Emulsion zerfallt auch bei diesen Versuchen 
a zwei Teile: 85% werden in 10 %igem Natriumsulfit gelést, konnen also in der 
Imulsion nicht als atomares Silber, sondern nur in Form einer Verbindung vor- 
1anden sein; als atomares Silber oder als Silbersulfid liegen 15% vor, d. h. also 
broBenordnungsmaBig dieselbe Menge, die gegen die Einwirkung von Dichromat- 
schwefelsdure bestaéndig und wahrscheinlich fiir die Empfindlichkeit der Emulsion 

erantwortlich ist. Die Versuche beweisen nach Verff., daB mit Hilfe von Thio- 
sulfat der Silberwert nicht bestimmt werden kann. Staude. 


H. Arens und W. Jessien. Bemerkungen zu den Arbeiten von H.H. 
Schmidt und F. Pretschner: ,»Uber gravimetrische Bestimmung 
yon iiberschiissigem Silber in photographischen Schichten, ins- 
besondere in ‘Emulsionsnudeln. ZS. f. wiss. Photogr. 27, 273—278, 1930, 
Nr. 10. Verff. bestatigen die Versuche von Schmidt und Pretschner (ZS. f. 
wiss. Photogr. 25, 293, 325; 26, 86, 259), wonach Chlorsilber-Emulsionsnudeln 
bis zu 0,5% des Halogensilbers als Reduktionssilber beim Behandeln mit Salpeter- 
siure ergeben. Da sie vermuteten, daB dieser Wert nur etwa 10-70% (ZS. i, 
Elektrochem. 34, 610, 1928) betragt, haben sie den Silberwert mit anderen Abbau- 
und Silberbestimmungsmethoden ermittelt, und zwar Behandlung mit 80 %iger 
Natronlauge und Hydrazinsulfat (was allerdings keine guten Werte ergab), 
Ammoniumpersulfat und Bichromatschwefelsaure. Keine dieser Methoden 
lieferte einen Silberwert. Verff. kamen auf Grund von Versuchen mit Phenol 
4 Silberemulsion zu dem Ergebnis, dab, da Gelatine phenolartige Stoffe enthalt, 
bei dem Abbau mit HNO, folgende Reaktion stattfindet: Ag—Halogen 
+ Gelatine (Phenol) + HN 0, —> Halogenphenol + AgNO;. Das Silber, das 
Schmidt und Pr etschner nachweisen, entsteht also erst waihrend des Abbaues 
der Emulsion aus dem Bromsilber. Die Emulsion enthalt demnach nur sehr 
geringe Mengen freien Silbers, so daB die Einwande von § chmidt und Pretschner 
gegen die Arbeitsweise zur Feststellung des Belichtungssilbers von Eggert und 


Noddack hinfallig werden. Staude. 


W. Leszynski. Zur Photo chemie der Halogensilber. Bemerkung zu 
den gleichlautenden Arbeiten von H.H. Schmidt und Fritz Pretsch- 
ner. ZS. f. wiss. Photogr. 27, 304, 1930, Nr. 10. Auf Grund ihrer Silberwerte in der 
-unbelichteten Schicht, die iiber den von Eggert und Noddack gefundenen 
‘Werten fiir das Belichtungssilber liegen, hatten Schmidt und Pretschner 
‘Einwand gegen deren Arbeitsweise erhoben und die aus deren Ergebnis gezogenen. 
Schliisse des Verf. tiber Sensibilisation (ZS. f. wiss. Photogr. 25, 294) fiir nicht 
stichhaltig erklart. Da aber in weitem Bereich die Silbermenge mit der Belichtung 
proportional zunimmt, halt Verf. die Einwande von Schmidt und Pretschner 
fiir unbegriindet, und schlieBt, daB das Silber des ,,Silberwertes‘‘ in anderer Form 


-yorliegt als das Belichtungssilber. Staude. 


vo 
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H. H. Schmidt und F. Pretsehner. Die gravimetrische Bestimmung voi 
iiberschiissigem Silber in photographischen Gallerten. (Bemerkungey 
zu den Einwanden von H. Arens und W. Jessien und W. Leszynski.) ZS. . 
wiss. Photogr. 28, 30—34, 1930, Nr. 1. Verff. wenden sich gegen die Einwandd 
die Arens und: Jessien gegen ihre Silberwertsbestimmungsmethode vorgebrach} 
haben. Da nach ihren Versuchen beim Abbau der Schicht mit'Salpetersaw 
das Halogen mittels Durchleiten von Luft entfernt und das Belichtungshalogey 
quantitativ aus der Gallerte ausgewaschen werden kann, ist es nicht von def 
Gelatine chemisch gebunden, zumal auch nach dem AufschlieBen mit Soda ker 
Halogen in der Gelatine nachzuweisen ist. Da ferner beim Behandeln des gallery 
freien Halogensilbers mit Salpetersaiure, das sich nach einer Methode der Verf: 
mechanisch vollstandig von der Gelatine trennen lat, Silbernitrat entsteh 
ist der Einwand, daB8 dies unter Mitwirkung von Gelatine entsteht, hinfalliy 
Es mu8 das Chlorsilber schon Silberionen enthalten haben, da Chlorsilber, dd 
von diesen und von Bindemitteln frei ist, bei Behandeln mit HNO, kein AgNC 
liefert. Die anderen Abbaumethoden von Arens und Jessien haben Verf' 
schon vor Jahren selbst durchgefiihrt und gefunden, daB keine davon einwandfrq 
ist: Hydrazinsulfat enthalt stets etwas Halogen und wirkt auBerdem reduzierem 
auf Silbersalze, so daB im hydrazinsulfathaltigen Filtrat CCl’ mit AgNO, nich 
quantitativ bestimmt werden kann; Ammoniumpersulfat gibt stérende Neber 
reaktionen (Bildung von Silberperoxyd, Reduktion von Silbersalzen, Verfarb 
des Reaktionsgemisches). Die unterschiedlichen Ergebnisse beim Behandel) 
mit Dichromatschwefelsaure fiihren Verff. darauf zuriick, daB das von Aren 
und Jessien verwandte Kaliumdichromat nicht véllig halogenfrei war. 5: 
selbst haben bei neuerlichen Versuchen die gleichen Ergebnisse wie friiher erhalten) 
Mit Salpeterséure laBt sich tibrigens sogar in Verdiinnungen 1: 200 und 1: 1004 
Silber aus der Emulsion herauslésen. Verff. betrachten damit die Entgegnuns 
von Arens und Jessien ftir widerlegt. Sie halten ihre Einwande gegen 
Arbeitsweise von Eggert und Noddack, die sich auf die Tatsache grinder 
da mit den tiblichen Fixiermitteln eine Trennung von Halogen- und Belichtungg 
silber quantitativ nicht mdéglich ist (wodurch auch der Einwand von Leszynsk 
entkraftet wird), aufrecht. Stauds 


- 


H. H. Schmidt und Fritz Pretschner. Uber die chemische Natur und Ent 
stehung der relativ hohen Silberwerte bei Chlorsilber und iibes 
eine neue Bestimmungs- und Trennungsmethode derselben dure. 
Sedimentieren. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. wiss. Photogr. 28, 35—4@ 
1930, Nr. 1. Es wird eine neue Methode zur Bestimmung des Silberwertes ii 
photographischen Schichten angegeben: Unter Einhaltung bestimmter Kom 
zentrationen und Temperaturen wird der Emulsion Alkohol zugefiigt, wodure: 
das Halogensilber sich rasch absetzt, ein Vorgang, den man durch Erzeuget 
von Calciumoxalat in der Emulsion noch beschleunigen kann. ‘Rasches Sedil 
mentieren des Halogensilbers unter Veranderung der Gelatine erfolgt ferne 
durch Zusatz von Sulfosalicylsiure [die die von Leistner (Diplomarbeit Dresdex 
1924) empfohlenen Benzoate und Naphthalinsulfosiuren iibertrifft] — ein 
bequeme Methode zur Bestimmung von Halogensilber in photographisches 
Schichten. Die Ergebnisse dieser neuen Methode bestitigen die Richtigkeit 
der friiher angewandten. Bei der Untersuchung iiber die chemische Natur de 
in Natriumsulfit léslichen Silberwertes zeigt sich, daB dieser beim Silberungs® 
prozeB entsteht und gegen Alkalihalogenid beim DigestionsprozeB bestandig ist 
also nicht Silbernitrat, sondern nur eine organische Silber- oder Silbernitratt 
verbindung sein kann. Die nahere Priifung der Einwirkung von Silbernitras 
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Gelatine ergab, daB dabei eine Silberverbindung entsteht, die kein Nitrat 
halt, schwer léslich und nicht mehr aus der Gelatine auswaschbar ist. Sie 
si sich leicht in Natriumsulfit, wird durch Entwickler reduziert und setzt sich 
it Alkalihalogenid nur teilweise zu dem entsprechenden Silberhalogenid um, 
ad zwar, immer unvollstandiger in der Reihenfolge Jod, Brom, Chlor, woraut 
abrscheinlich beruht, da der Silberwert in der Reihenfolge von Chlor- tiber 
rom- nach J odsilber abnimmt und bei letzteren sogar negativ (freie Jodionen 
mn UberschuBi!) werden’ kann. . (Die friihere Ansicht, daB die Silberwerte durch 
eduktion der Halogensilber entstehen, ist wegen der zwei Komponenten des 
ilberwertes von verschiedenem Verhalten nicht mehr zu vertreten.) Die neue 
ilberverbindung hat also gleiche Higenschaften wie der in Sulfit lésliche Anteil 
es Silberwertes, so da beide vermutlich auch gleiche Zusammensetzung haben. 
ie bildet sich zweifellos auch in den Valentaemulsionen, so da wahrscheinlich 
ie, und nicht, wie Weigert annimmt, metallisches Silber deren lichtempfindlicher 
Bestandteil ist, und sie ist sicher verantwortlich fiir das Auftreten des Schleiers 
ei langerem Entwickeln von Chlorsilber- bzw. Chlorbromsilberemulsionen, der 


erschwindet, wenn durch Dichromatschwefelsaure die Verbindung herausgeldost 
ird. Staude. 


a 


3. E. Sheppard und H. Crouch. Die optische Sensibilisierung von Silber - 
nalogenidemulsionen. Teil I. Die Adsorption von Orthochrom T 
n Silberbromid. ZS. f. wiss. Photogr. 27, 180—192, 1929, Nr. 6/7. Es wird 
lie Adsorption von Orthochrom T an Silberbromid als Funktion von Farbstoff- 
konzentration und Wasserstoffionenkonzentration untersucht. Auf Grund der 
fersuchsergebnisse vermuten die Verff., daB die Adsorption molekular erfolgt, 
adem das Farbstoffkation von den Bromionen des Ag Br elektrostatisch fest- 
behalten wird. Der Sensibilisierungsvorgang soll dann in einer Energietibertragung 
yom Farbstoffkation auf das Bromion bestehen, wobei das letztere ionisiert 


wird und das Farbstoffmolekiil méglicherweise unter Energieabgabe chemisch 
H. Kuhn. 


A. Steigmann. Photochemische Silbersalzreduktionen durch Pina- 
fhrom. ZS. f. wiss. Photogr. 27, 113—116, 1929, Nr. 5. Obwohl das Pinachrom 
(Hochst) sich durch die gewohnlichen Reduktionsmittel, alkalisches Hydrosulfit 
(1%ige Lésung in bezug auf Hydrosulfit und Ammoniak), selbst bei anhaltender 
Bestrahlung mit Sonnenlicht, alkoholische Anethollésung. Thiosinamin und 
Schwefelnatrium, nicht verandert, scheint es doch nach Verf. der Hydrierungs- 
theorie der Sensibilisation nicht zu widersprechen, trotzdem sogar Silbersalze 
mind Anthrachinon, das auf Methylenblau reduzierend wirkt, durch Pinachrom 
im Licht selbst reduziert (und nicht wie sonst oxydiert) werden, wobei dies aus- 
gebleicht wird. Es bildet namlich, wie ein Versuch von Mudrovéié zeigt (Pina- 


nach Erfiillen gewisser Vorbedingungen ein Reduktionsmittel, wobei méglicher- 
weise die Reduktion so vor sich geht, daB wie bei den Azofarbstoffen eine 
photochemische Aufspaltung — denn beim Schiitteln mit Luftsauerstoff wird 
der Farbstoff nicht gurickgebildet — und Reduktion des Pinachrommolekiils 
‘stattfindet, indem aus dem Wasser Wasserstoff aktiviert wird. Diese Vor- 
bedingungen sind sowohl durch Silberionen (Pinachrom bildet mit Silbersalz 
eine Molekiilverbindung) als auch durch Thiazinfarbstoffe geschaffen (Mudrovéié). 
Auch Silberoxydammoniak (Spur AmmoniakiiberschuB) wird durch Pinachrom 


photochemisch reduziert, wodurch verstandlich wird, da® fiir die Hypersensibili- 
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sierung nur Pinachrom und das leicht reduzierbare Silbersalz von Bedeutung isi 
wihrend die sensibilisierte Emulsion nur als émpfindlicher Indikator dient. E4 
Gemisch von Methylenblau und Pinachrom desensibilisiert eine Negativemulsida 
— eine Wirkung des Methylenblaus, mit dem sich das Bromjodsilber vermutlid 
besonders stark anfarbt. Stauds 


A. Steigmann. Neue panchromatische Silbersalzsensibilisatoren unj 
ihre Bedeutung fiir die Theorie der Hypersensibilisierung und dd 
Sensibilisierung. ZS. f. wiss. Photogr. 27, 117—118, 1929, Nr. 5. Verf. gili 
das Rezept eines neuen panchromatischen Sensibilisators an, der schwefelfr’ 
ist und mit Silbersalz eine in Ammoniak leichtlésliche Verbindung gibt wie da 
Eosin. In einer kaltgesittigten, alkoholischen Lésung von Anthrachinon wit 
er reduziert und stark ausgebleicht im Gegensatz zu Pinachrom. Ebenso verhai 
sich Methylenblau der schwach alkalischen Lésung gegeniiber. Es sensibilisie« 
ohne weiteres nur Chlorsilber- und Chlorbromsilberemulsion. Negativemulsiona 
auch bei ammoniakalischer Verwendung werden nicht beeinfluB8t. Erzeugt me 
dagegen nach der Sensibilisierungsmethode des Verf. fiir saure Farbstoffe Chlog 
silber bzw. Chlorbromsilber in der Negativemulsion, so gelingt die Sensibilisierur 
ohne Schwierigkeiten. Verf. fiihrt das als Beweis fiir seine Behauptung an, ,,da 
die Lichtempfindlichkeit des Bromjodsilbers einer Negativemulsion nur insofer 
den Farbstoffeffekt hochempfindlich erscheinen ]a8t, weil er in seinen Reif 
keimen (hochwirksamer Grenzzustand) einen tiberaus feinen Indikator fur da 
aus dem sensibilisierten Chlorsilber reduzierte Silber besitzt. Bromjodsilbe 
beeinfluBt die Lichtempfindlichkeit des Farbstoffes nicht“. Staudy 


A. Steigmann. Zur Theorie des latenten Bildes. ZS. f. wiss. Photogr. 22 
279— 282, 1930, Nr. 10. Der Verf. auBert einige Bedenken gegen die Annahm 
daB die Weigertsche Theorie des latenten Bildes zur Erklarung der Tatsache 
ausreichend sei. Nach Ansicht Weigerts beruht die Bildung des latenten Bildd 
auf einer Veranderung des physikalischen Zustandes des Silberhaloids, die auc 
' den Photodichroismus bewirkt. Das reduzierte Belichtungssilber soll fiir 6 
Entwicklung bedeutungslos sein. Der Verf. versucht dagegen durch Experiment 
zu erharten, daB auch das bei kurzer Belichtung in Trockenplatten reduziel 
Silber die Entwicklung auslést. Corde: 


Franz Lihr. Uber die Bestimmung sehr kleiner Silbermengen 4 
photographischen Schichten. ZS. f. wiss. Photogr. 27, 283—303, 1984 
Nr. 10. Der Verf. beschreibt die experimentelle Ausfiihrung einer Methode 2 
Bestimmung kleiner Silbermengen, wie sie z. B. in belichteten photographische 
Schichten vorliegen. Eine unbekannte Silberlésung wird elektrometrisch titrier 
unter Verwendung einer empfindlichen Differentialmethode. Die Methode erlaubi 
mit 0,0001n KJ-Lésung als Titerlésung noch 0,001 mg Silber mit einer Gé 
nauigkeit von etwa 2% zu bestimmen. Zur Bestimmung des metallischen Silber 
in photographischen Schichten wird die silberhaltige Gelatineschicht durch Koche 
mit Salpetersiure gelést und die neutralisierte Losung auf freies Silber titrier 
Es erweist sich, dafi der Gelatinegehalt der Schichten nur von geringem Einflu 
ist. In 0,35 g Gelatine (auf einer 9 x 12-Platte sind etwa 0,3 bis 0,5 g vorhande 
14Bt sich 5.10—-%mg Silber auf etwa + 20% genau bestimmen. Corde: 


Liippo-Cramer. Zerst6rung und Verstarkung des Bildes bei der Hell 
lichtentwicklung. ZS. f. wiss. Photogr. 27, 305—311, 1930, Nr. 11/12. TI 
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen zahlreicher anderer Forscher stellt Ver 
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est, daB die desensibilisierenden Farbstoffe eine Abschwachung des latenten 
fides nicht bewirken, sondern nut dann, wenn auBerdem noch mit rotem Licht 
estrahlt wird. Offenbar beruht auch darauf, dai desensibilisierte Platten bei 
Bestrahlung mit rotem Licht im nassen Zustand keinen Schleier bilden, wohl aber, 
yvenn sie vor dem Bestrahlen getrocknet werden. Die Wirkung der Desensibili- 
atoren in der nassen Schicht ist also viel weitgehender als in der trockenen. 
Sie Gradationskurven der rotbelichteten Platten gehen mit zunehmender Be- 
ichtungszeit in der Nahe des Schwellenwertes und in dem ersten Teil des Ver- 
aufes weit auseinander, nahern sich spaiter immer mehr und werden mit zu- 
shmender Rotbelichtung immer steiler, d.h. die photochemische Zerstérung 
Jes roten Lichtes ist an den schwacher belichteten Teilen am starksten. Es liegt 
lier in der duferen Erscheinung eine Umkehrung des Sterryeffektes vor, bei dem 
schwache Oxydationsmittel das latente Bild nur an den starker belichteten Teilen 
angreifen, wahrend sie die Schwelle fast intakt lassen. Die Erklarung fiir beide 
Mifekte liegt vielleicht darin, daB die fur den Sterryeffekt in Frage kommenden 
Oxydationsmittel nur die Keime zerstoren, die nicht mehr vom Halogensilber 
gelést bzw. eingeschlossen sind, die also bei starkerer Belichtung entstehen. Der 
Desensibilisator dagegen isoliert die Keime, so dal eine Schutzwirkung des Halogen- 
silbers nicht mehr auftreten kann und dann natiirlich die kleineren Silberkeime 
jurch die nur schwach oxydierend wirkenden Sensibilisatoren angegriffen werden. 
Rotnachbelichtung bei einer bis zur Solarisation belichteten desensibilisierten 
Platte wirkt unter starker Bildzerstérung gegen die Solarisation, was in Einklang 
mit Versuchen von M. Volmer steht. Eine Bildzerstorung findet nicht statt, 
wenn, wie bereits Dundon und Crabtree (Photogr. Industrie 1926, S. 917) 
geigten, die Belichtung der desensibilisierten Schicht durch ein bestimmtes 
Griinfilter (Naphtholgriin + Patentblau nach E. Kénig) vorgenommen wird. 
lim Gegenteil es tritt bei zahlreichen (nicht bei allen!) Plattensorten dann, wie 
Verf. findet, eine ganz erhebliche Verstarkung des latenten Bildes ohne jegliche 
Schleierbildung ein. Die Empfindlichkeitssteigerung betrug 14 bis 20° der Eder- 
Hecht-Skale. Es ist dies eine Analogie zum alten Becquereleffekt : , fortsetzende“ 
Wirkung der griinen Strahlen auf die von kurzwelligem Licht eingeleitete Zer- 
Setzung des Halogensilbers. Staude. 
by 
Fritz Weigert und Franz Liihr. Metallisches Silber in unentwickelten 
photographischen Sehichten. I. ZS. f. wiss. Photogr. 2%, 312—337, 1930, 
Wr. 11/12. Es werden zunachst die Ergebnisse friiherer Arbeiten nochmals zu- 
ammengefaBt und die Einwande verschiedener Fachgenossen diskutiert. Luppo- 
‘Cramer bezweifelt, daB nicht Chlorsilber, sondern Silber der lichtempfindliche » 
Bestandteil der Auskopieremulsionen sein soll, und betrachtet das zugeftigte 
Sensibilisator. Dagegen spricht aber der super- 
io Giiltigkeit des Einsteinschen 
der vom Silber absorbierten Lichtmenge. Eg gert 
‘und Noddack finden nach 
'darauf hin, da’ beim Fixieren schwerlésliche Silberverbindungen entstehen, 
die Reduktionssilber vortauschen kénnen. Zur Vermeidung dieses Fehlers schlagen 
‘sie Vorbehandlung der zu fixierenden Platten mit verdiinnter K Br-Lésung vor. 
Thre Methode ist nach Verff. offenbar nicht fein genug, da auch nach dem KBr-Bad 
‘petrachtliche Mengen Ag nachzuweisen sind. Wie Verff. fanden Schmidt und 
‘Pretschner betrachtliche Silbermengen, und zwar schon vor dem Fixieren. 
Untersuchungen nach dem (einmaligen!) Fixieren lieBen sich schlecht reprodu- 
gieren, da der Silberthiosulfatkomplex sehr schlecht auswaschbar ist und auch 
| metallisches Silber angegriffen wird. “Sie kommen daher zu dem SchluB, da’ 
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die bisherigen Fixiermethoden zur Trennung von Halogensilber und Silber nich 
geeignet und alle darauf basierenden Ergebnisse entstellt sind. Kieser behaupteta 
daB Verff. Schwefelsilber unter den Handen gehabt hatten, das sich beim Fixiere 
bildet, und Meidinger stellt als erwiesen hin, daB das latente Bild (Owen nimm 
an nach dem Fixieren) aus Schwefelsilber bestiinde, weil dies sich bei physikalische: 
Entwicklung genau so verhalt wie das latente Bild. Die Untersuchungen, tbe 
die die Arbeit berichtet, beschaftigen sich zunachst mit der Verbesserung de 
Fixiermethode. | Eingehende Versuche itiber die Léslichkeitsverhaltnisse vod 
Silberthiosulfat und Thiosulfat und deren Auswaschbarkeit fiihren dahin, mehrer» 
Fixierbader hintereinander zu benutzen, um den letzten Rest des Silberkomplexe: 
zu entfernen, doch das fiihrte nicht zum Ziele, da dabei auch ziemliche Menges 
etwa -vorhandenen metallischen Silbers mit herausgelést wurden; dagegen lieg 
‘sich das Silberthiosulfat und damit das Halogensilber restlos’ entfernen, wen 
nach dem ersten Fixieren griindlich gewassert und dann nochmals fixiert wurdd 
wobei sogar eine Badkonzentration von 2% nach wenigen Stunden zum Ziel} 
fiihrte. Mit Hilfe des neuen Verfahrens wurde der Silbergehalt der Platten be 
stimmt in Abhangigkeit von den Wasserungszeiten vor dem zweiten Fixierer 
von der Konzentration des Fixierbades, von der Konzentration der Emulsio; 
bei der Reifung (ohne Einflu8), von der Reifungszeit (zunehmender Silberwer 
mit der Reifungszeit, starkere Zunahme beim Chlorsilber, schwachere bem 
Bromsilber, wahrscheinliche Abnahme beim Jodsilber) und von dem Zustand de 
Platte vor dem ersten Fixieren: feucht verarbeitet haben Platten héheren Silber 
wert als nach dem GieBen getrocknete, in Ubereinstimmung mit ihrer ver 
schiedenen Empfindlichkeit, worauf auch die Untersuchungen tiber den induzierte# 
photochemischen Dichroismus hindeuten. Uber die Natur des Silbers im Silber 
wert kommen Verff. zu dem SchluB, ,,daB der Silberwert, der in den ausfixierter 
Halogensilberplatten bestimmt wird, praktisch ausschlieBlich durch metallische 
Silber verursacht wird. Dieses Resultat gilt mit derselben Sicherheit, mit de 
bei allen analytischen Operationen aus dem verschiedenen Verhalten eines 
bekannten Systems gegen bestimmte Reagenzien auf seine Eigenschaften ge 
schlossen wird“. Als Reagens, das eine Unterscheidung zwischen Ag,S und A! 
erlaubt, wurde Kaliumpersulfat durch verschiedene Versuche als einwandfre! 
ermittelt. Aus der Tatsache, da8 kein Unterschied im Silberwert beim Arbeite# 
mit rotem oder gelbem Licht gefunden wird und da& dieser um mehrere Gréfem 
ordnungen héher liegt, als aus der Silberkeimtheorie in ihrer heutigen Form fw 
das im nicht solarisierten latenten Bild enthaltene Silber folgt, ergibt sich em 
wandfrei, daB dieser Silberwert nicht mit dem latenten Bild identisch ist, une 
daB lichtempfindliche Halogensilberemulsionen betrachtliche Mengen metallische# 
* Silbers enthalten kénnen, ohne zu schleiern. Es kommt nicht so sehr auf die Menge 
sondern auf den Zustand des Silbers (Dispersitétsgrad usw.) in der Emulsion am 
um es fiir die folgende Entwicklung zum Katalysator werden zu lassen. Wie aul 
den Untersuchungen Weigerts tiber den induzierten Photodichroismus hervor 
geht, wird bei der Belichtung tatsichlich der Zustand verandert, nicht wesentlicl 
aber die Menge des ,,Ursilbers‘‘ erhéht. Die Silberwerte der Verff. stimmen ni 
den Zahlen von Schmidt und Pretschner recht gut iiberein, so’ daB damii 
deren Ansicht tiber die véllige Unbrauchbarkeit der Thiosulfatfixiermethod# 
nicht haltbar ist, wenigstens nicht fiir die modifizierte Form. Mit dieser Arbeit 
glauben die Verff. alle obigen Einwiinde iiber Tauschungen bei der Silberwerts 
bestimmung und iiber den Zustand des Silbers im Silberwert widerlegt zu haben 
Staudéd 

Wilhelm Schréter. Beitrage zur Kenntnis der Photolyse einiger Diazog 
verbindungen. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 1—29, 1930, Nr. 1. Untersucht wire 
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e Photolyse von 2, 1-Amidonaphthol-4-Sulfosaure (Na-Salz) 
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nd Diazobenzolsulfosaure. Der Verlauf wird nach zwei Methoden bestimmt: 
otometrisch (Ausbleichsmethode) und gasometrisch (Stickstoffmethode). Bei 
er Ausbleichsmethode wird die Konzentrationsabnahme durch Abnahme der 
Lichtabsorption der wasserigen Losung mittels Thermosiule gemessen, da die 
olorimetrische Messung sich als nicht angangig erwies. Unter der Voraus- 
etzung der Giiltigkeit des Beer-Lambertschen Gesetzes und unter Nicht- 
periicksichtigung der Lichtabsorption entstehender Stoffe wurde die Quanten- 
usbeute berechnet. Temperatur-, Intensitats- und Konzentrationsveranderung 
nd ohne Einflu8 auf die Quantenausbeute p; die Abhangigkeit von der Wellen- 
nge ergibt sich aus folgender Tabelle: 


(ee 


PY 


2 


ee Substanz Nigilvalaege Quantenausbeute 

Pe me 

See ee 436 0,41 + 0,06 

E 365 0,58 + 0,05 

3 ease at 436 0,53 + 0,07 
365 0,63 + 0,06 


B ei der zweiten Methode wurde das Volumen des bei der Belichtung frei gewordenen 
einer Fliissigkeitsmarke in einer kalibrierten 


Stickstoffs ermittelt (Verschiebung 
den Einflu8 der Léslichkeit des N, experi- 


Kapillare), wobei versucht wurde, 
m0 hier sind Lichtintensitat, Konzentration und Tem- 
Es ergeben sich folgende Werte: 


mentell zu beseitigen. Auch 
peratur (letztere fast) ohne Einflu8 auf 97. 


ee aa 


Substanz pcupelenee Quantenausbeute Bemerkung 
mU 
iene 436 0,36 + 0,03 
“A 365 0,34 + 0,03 
Wage se = 436 0,20 + 0,04 , 
365 0,20 + 0,02 Niederschlagsbildung 


4 = 436 mp ergab sich 
Bei II entwickelte 
Bestrahlung 


75 


n Substanz I in Pulverform mit 
stanz sich leicht grau farbte. 
die Substanz farbte sich schwarz. 


‘Bei Belichtung der feste 
@ = 0,49 + 0,08, wobei die Sub 
‘sich keine meSbare Gasmenge, 


* Physikalische Berichte. 1930 
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| 
mit Réntgenlicht bei I ergab keine N,-Abspaltung, aber deutliche Aufthellunr 
Die Abhangigkeit der Quantenausbeute von der Aziditaét bzw. Alkalitat der Lésun 
ergibt folgende Tabelle (A = 436 my): 


Titer } I | II : 
0,1 norm. sauer ..°. . 0,36 0,35 8 
0,1 norm. alkalisch . “ 0,15 — 
Neutral shin cpnie he, 0,35 0,20 


Der EinfluB der Lésungsmittel zeigt sich so, daB Alkohole (Methyl- und Athyl 
die. Quantenausbeute erhéhen (fiir I gp = etwa 0,4 bis 0,5; fiir II 0,6). In Methyy 
alkohol-Wassergemischen bleibt der Wert fiir II (I ist nicht untersucht worder 
so lange bestehen, als die Anzahl der vorhandenen Methanolmolekiile ungefah 
gleich der Zahl der Diazomolekiile ist, wird die Zahl kleiner, so wird der Wey 
fiir die wasserige Lésung erreicht. In Hisessig war bei I die Ausbeute wenig kleine 
bei II dieselbe wie in salzsauer-wasseriger Lésung. In Benzaldehyd (nur IT wure 
untersucht) schied sich ein weiBer Bodensatz ab und die Lésung verfarbte sich 
Aus dem Maximalwert des pro Zeiteinheit abgeschiedenen Gases wurde errechne 
gy = 0,15. In Anilin und Pyridin trat (nur II wurde untersucht) Dunkelfarbuni 
ohne Gasentwicklung auf. Bei der Photolyse der Diazobenzolsulfosiure wurd( 
unter Beriicksichtigung einer Dunkelreaktion die Quantenausbeute fiir 365 me 
zu 0,1 (wasserige Lésung), fiir 486 my zu 0,15 (alkoholische Lésung) berechneg 
Fir das Na-Salz ergab sich 0,08. Die Abweichung der Quantenausbeuten vor 
einander in wiasseriger Lésung nach beiden Methoden wird darauf zuriickgefiihry 
da8 man nach der Ausbleichsmethode die Gesamtabnahme des Diazokérper 
miBt. Da dieser nicht einheitlich in Phenol + Stickstoff zerfallt, sondern noc\ 
Nebenreaktionen auftreten, was auch durch die Niederschlagsbildung bei I 
und deren Zuriickdrangung durch Séure wahrscheinlich gemacht wird, miisse¢ 
die gasometrisch gemessenen Werte kleiner ausfallen. Da die festen Substanzeq 
sich so unterschiedlich verhalten, liegt vermutlich daran, da Substanz I mit 
Substanz IT ohne Kristallwasser kristallisiert und der Zerfall nach dem Schemaik 
1 Diazosubstanz ++ 1 Wasser = 1 Phenol + 1N, in der Hauptsache vor si 
geht. Da bei II kein Wasser da ist, mu die Substanz im wesentlichen andew 
‘reagieren. Die Abweichung von y = 1, dem von Einstein postulierten Wer 
1aBt sich nach Verf. dadurch erkliren, daB entweder das absorbierte Licht 
einen thermischen und photochemisch wirksamen Teil aufspaltet, oder abe 
da die St6Be der angeregten Diazomolekel mit dem Lésungsmittel nur in bes 
stimmten Fallen zur Reaktion fiihren. Sta dd 
Jesse W.M.Du Mond and Harry A. Kirkpatrick. The multiple crysta 
x-ray spectrograph. Rev. of Scient. Instr. (N. 8.) 1, 88—105, 1930, Nr. 2 
Die Verwendung photographischer Aufnahmen zum Studium von Probleme 
wie den Comptoneffekt — bei welchem die urspriingliche Réntgenstrahl ng) 
zwei starke EinbuBen an Intensitit erleidet, die einerseits von der Streuung une 
andererseits von der selektiven Reflexion an der Kristalloberflache herriihren - 

ist begrenzt durch die unregelmaBig lange Dauer der Expositionszeiten und durell 
die Unméglichkeit, geniigend starke Helligkeitsunterschiede zwischen dem ge 
suchten Effekt und dem allgemeinen Schleier zu erhalten. Bei Anwendung fe. 
Tonisationskammer in Verbindung selbst mit den empfindlichsten Elektrometerr 
wird die Untersuchung auch begrenzt sein durch die auRerordentlich schwierige 
und geniigende Unterscheidung zwischen dem Effekt und solcher das Resultat 


<a 
* 
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iibenden Stérungen, wie die durchdringende Strahlung, elektrische Streuungen 
ed dergleichen. Nach Ansicht der Verff. lassen sich die MeBmethoden nur ver- 
inern. durch Verbesserungen der Technik der Rontgenspektroskopie. _Verff. 
eschaftigen sich besonders mit der Erforschung des Problems der diffusen 
bektralen Zerlegung der Réntgenstrahlen in dem Bereich der Comptonschen 
verschobenen Linien. Zu diesem Zwecke haben sie Untersuchungen ausgefithrt 
t einem Spektrographen, der nicht nur einen Kristall als reflektierenden K6érper 
enutzt, sondern aus einem System von 50 kleinen Kristallen besteht, von denen 
pder einen kleinen Spektrographen Seemannscher Art darstellt. Die einzelnen 
Cristalle haben zylindrische Form und sind auf dem Bogen eines Kreises von etwa 
m Durchmesser angeordnet. Es wird darauf hingewiesen, da® die Braggsche 
Meichung nicht giiltig ist, wenn die Atomebenen des Kristalls parallel sind zu 
ler reflektierenden Grenzebene des Kristalls. Einzelheiten der Versuchsanordnung, 
lie Form und Art des Kristallhalters, die Justierung der Teile des Spektro- 
waphen, sowie die Anwendung des Instruments zur Deutung des Comptoneffektes 
yerden beschrieben. Mehrere Figuren und Abbildungen zum leichteren Versténdnis 


les Textes sind wiedergegeben. A. Burmester. 


i 


Maurice de Broglie. A propos de Vemploi, pour la spectrographie de 
*extréme ultraviolet, de réseaux sous une incidence rasante. 
%. R. 190, 93—95, 1930, Nr. 2. Im Anschlu8 an Untersuchungen von Edlen 
nd Ericson mit kondensierten Funken im extrem kurzen Ultraviolett werden 
ie spektrographischen Methoden zur Untersuchung im Gebiet der kurzwelligen 
altravioletten Strahlung und der langwelligen Réntgenstrahlen besprochen, 
yor allem, soweit sie von Thibaud entwickelt worden sind. K. L. Wolf. 


.C. Martin and B. K. Johnson. Simplified apparatus for ultra-violet 
microscopy. Journ. scient. instr. 7, 1—7, 1930, Nr. 1. Da fiir die Scharfein- 
stellung eines Objektes bei der Ultraviolettmikroskopie die gewohnliche Objektiv- 
bewegung zu grob ist, wird die Feineinstellung durch geringe Verbiegung des 
Objekttragertisches erreicht. Die Verbiegung erzielt man durch Belasten des 
ewichte oder durch eine Quecksilbersiule, deren 


Hiéhe abgelesen werden kann. Der Grad der Verbiegung bei einer bestimmten 


Belastung wird nach der Interferenzstreifenmethode festgestellt. Auch durch 


einen Keil, dessen Offnungswinkel durch eine Mikrometerschraube verandert 
w am Objekttisch und am Objektiv befestigt 
‘sind, kann eine Feineinstellung erzielt werden. Eine Tabelle gibt den Zusammen- 
h ikrometerschraube und der Anzahl der Inter- 
'ferenzringe. Spiller. 


Fritz Goos, Hans Heinrich Schlubach und Gustav Adolf Schréter. Absorptions- 
omessungen im Ultraviolett mit Thermosaule und ihre Anwendungen 
‘auf Probleme der Fucketindustrie.  S-A. -ZS.'t. physiol. Chem: 186, 
-148— 156, 1930, Nr. 4/6. Durch Anwendung einer hochempfindlichen Thermo- 
‘giule in Verbindung mit einem Galvanometer in J uliusscher Aufhangung ist 
'eine neue Methode zur Messung von Absorptionsspektren im Ultraviolett aus- 
_gearbeitet worden, iiber deren Anwendung auf einige Probleme der Kohlenhydrat- 
“chemie berichtet wird. Wie schon V. Henri und Schou feststellten, absorbiert 
' gereinigte Glucose nur sehr wenig und ist in frisch hergestellten wasserigen L6- 
sungen, wenn tiberhaupt, nur minimal in der Aldehydform vorhanden. Die Unter- 
-suchung von a-Methyl-glucosid und Tetramethyl-n-methylglucosid ergab, dab 
| ein einziges Methyl die Absorption nur gering erhdht, fiint Methyle dagegen 
iy a 


2 
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schon recht deutlich. Die isomere Pentamethyl-glucose mit freier Aldehydgrupy: 
zeigte zum Unterschied hiervon nicht nur ganz auBerordentlich gesteigerte Al 
sorption, sondern auch leicht erkennbar die Ketonbande um 2800 A. Die Aj 
wesenheit irgendwie erheblicher Mengen von Glucose in der Aldehydform hai 
sich also im Spektrogramm deutlich zu erkennen geben miissen. Kauffmarv 


D.van Gulik. Uber das ultraviolette Absorptionsspektrum dé 
Chlorophylls. Ann. d. Phys. (5) 4, 450—452, 1930, Nr. 4. Das ultraviolet 
Absorptionsspektrum von Lésungen des Chlorophylls in Methyl- oder Athy 
alkohol wurde mit Hilfe eines Quarzspektrometers und eines Vakuumthe 
elements aufgenommen. Als Strahlungsquelle diente eine Wolframlampe in eina 
zylindrischen Quarzglasballon, teils auch eine Quecksilberquarzlampe. Die tiblic« 
Bezeichnung ,,Endabsorption“ trifft fiir die Absorption im Blau und Viold 
nicht zu, denn noch im Sichtbaren folgen zwei Minima, dann im Ultraviold 
noch ein tiefes Minimum, bevor eine wirkliche Endabsorption jenseits 0,35! 
eintritt. Von Interesse ware zu wissen, ob diese Endabsorption im Pflanzenlebt 
zur Assimilation beitragt, oder ob sie méglicherweise dazu dient, die tiefera 
Zellen gegen einen schadlichen EinfluB8 dieser Strahlen zu schiitzen, in ahnlichl 
Weise, wie man glaubt, da das braune Pigment in der menschlichen Haut wirksai 
sein soll. Kauffma 


L. T. M. Gray and D. W. G. Style. The Absorption of Light by Chlorin: 
Bromine and their Gaseous Mixtures. Proc. Roy. Soc. London (A) 123 
603—612, 1930, Nr. 803. Im Gegensatz zu den Feststellungen von Weige: 
und Nicolai wird gefunden, da die Lichtabsorption durch Chlor von der av 
fallenden Intensitaét unabhangig ist. In Bromdampf werden die Extinktiony 
koeffizienten mit der Thermosiule gemessen, und zwar fiir eine Reihe von Welles 
langen zwischen 580 und 240 my (Hg-Bogenlampe und Quarzmonochromaton 
Ein Gemisch von Chlor und Brom zeigt im Ultravioletten eine mit der Zeit ve¢ 
anderliche Durchlassigkeit in dem Sinne, daB die Durchlassigkeit ansteigt, w 
sich nach 150 bis 200 sec einem konstanten Wert zu naihern. Nach 5 Minute 
Dunkelpause zeigt sich hingegen wieder die friiher vorhandene Durchlassigkew 
und der Zyklus 148t sich so mehrere Male wiederholen. Diese und eine Reihe ve 
ahnlichen Beobachtungen werden von Verff. dahingehend erklart, daB sich eiri 
Chlor-Brom-Verbindung bildet, die jedoch unter der Einwirkung des Lichtd 
wieder in ihre Bestandteile zerfaillt. Aus optischen Daten berechnet sich di 
Gleichgewichtskonstante zu etwa 0,03. Die der Verbindung zukommende 
Extinktionskoeffizienten werden fiir Wellenlangen unterhalb 313 my berechna 
und in einer Tabelle angegeben. : G. Mierde 


dieser Arbeit war der Befund, da8 einfache Alkalikationen eine Verschiebung del 
NO%,-Bande bei 303 my verursachen, die mit zunehmendem Atomgewicht de 
Alkalimetalls immer dazu neigt, eine Rotverschiebung zu werden. Beim Qs% 
Ion ist die Rotverschiebung sichergestellt. Die Tetraalkylammonium-Katione® 
gestatten nun leicht, durch Substitution entsprechend schwerer Alkyle la 
Molgewicht des Kations planmaéBig zu verdandern. Verwendet wurdex 
N(C,H5)4.. NO; und N(C,H,),.NO,. Zunachst fand sich fiir diese Salze in Chloro’ 
form eine recht betrachtliche Verschiebung der Absorptionsbande nach Ros 
gegentiber der wassrigen Liésung, ohne da die Form der Bande wesentlich ger 
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dert wird. Das Beersche Gesetz wird an einem empfindlichen Punkt der Bande, 
h. an einer ziemlich steilen Stelle (334 my) in CHCl, gut bestatigt gefunden, 
enso in CH,OH. In der Diskussion versuchen Verff. die Messungen im Rahmen 
r bekannten Tatsachen tiber Deformierbarkeiten, Jonenassoziationen, Mol- 
wichtbestimmungen zu deuten und schlagen vor, drei Hauptzustinde des 
O',-Ions zu unterscheiden, die je nach dem vorhandenen Kation und Lésungs- 
jttel in wechselndem Gehalt auftreten. SchlieBlich wird auf die Konsequenzen 
br Befunde fiir die photochemische Zersetzung des NO’, hingewiesen. L. Ebert. 


_R. Wood and M.N. Leathwood. Glasses Transparent to Ultra-Violet 
adiatio n. Nature 125, 351, 1930, Nr. 1349. Werden Glasproben von einer 
arken Ultraviolett-Lichtquelle bestrahlt, so tritt eine Abnahme der Ultraviolett- 
wchlassigkeit ein, die abhangig von der Dauer und der Intensitat der Bestrahlung 
pwie von der Ultraviolett-Energieverteilung der Lichtquelle ist. Soll etwas 
sgesagt werden iiber das Verhalten einer Glasprobe bei Ultraviolettbestrahlung. 
5 mu besonders auf die Ultraviolett-Energieverteilung der Lichtquelle geachtet 
rerden. Spiller. 
<arl Schaum, Lothar Hoek und Willy Dannefelser. Photometrische und 
pektralphotometrische Studien. VIII. Uber das Messen mit dem 
<énig-Martensschen Spektralphotometer. ZS. £. wiss. Photogr. 27, 145 
-168, 1929, Nr. 6/7. Bei der Messung der Molarextinktion anorganischer und 
rganischer Stoffe haben sich erhebliche Diskrepanzen zwischen den Werten 
erschiedener Beobachter ergeben. Deshalb wird zunachst versucht, die von 
inem und demselben Beobachter mit dem nimlichen Apparat erzielbaren Er- 
sebnisse nach Méglichkeit zu sichern. Es wird ein vereinfachtes Verfahren be- 
chrieben, das so rasch gehandhabt werden kann, da® auch noch schnell ver- 
inderliche Systeme vermessen werden kénnen. Als Anwendung wird die Hin- 
wirkung von Alkali auf Natriumpikrat verfolgt. P. P. Koch. 


Luigi Piatti. Sullafotometriaeterocromatica e sulle cause del disaccordo 
intillio e della uguale chiarezza. S.-A. Rend. Lomb. 


$2, 26 S., 1929, Nr. 16/20. Die hauptsachlichsten Methoden der heterochromatischen 
Photometrie werden dargestellt; die Theorie von Ferree und Rand wird einer 
kritischen Betrachtung unterzogen; es wird dargelegt, da die experimentellen 
Unterlagen tiber die Ur 


7 


Photometrie mit dem Flimmerphotometer und dem Gl 
ngeniigend sind. 


eichheitsphotometer 
Dziobek. 


ans Boas. Funkenlichteinrichtung. Z9.f. Phys. 60, 690—701, 1930, 
Nr. 9/10. Beschreibung einer Einrichtung, bei der durch Kondensatorentladungen 
sin Funkenlicht erzeugt wird. Durch Verwendung von Glimmerkondensatoren, 
die nur einen kleinen Raum beanspruchen, kénnen groBe Kapazitaten benutzt 
‘werden; andererseits kann der Leitungsweg verkiirzt und die Induktivitaét des 
Kreises vermindert werden. Durch ein elektrostatisches Relais, das einen Motor 
gum Vorschub der Elektroden betatigt, kénnen letztere auf einen Abstand gleichen 
Entladepotentials gehalten werden. Spiller. 


Selig Hecht. Eine Grundlage fiir die Beziehung zwischen Sehscharfe und 
‘Beleuchtung. Naturwissensch. 18, 233—236, 1930, Nr. 11. Nach Messungen von 
Kénig wachst die Sehscharfe nahezu mit dem Logarithmus der Beleuchtungs- 
starke. Hecht nimmt an, dal die jeweils vorhandene Sehscharfe bedingt ist durch 
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y: 
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die Zahl der jeweils funktionierenden Netzhautelemente, d. h. derjenigen Netzhau 
elemente, fiir die die Reizschwelle iiberschritten ist. Nimmt man fur die Rei: 
schwellenverteilungsfunktion die tibliche Verteilungskurve, so lassen sich di 
Konigschen Ergebnisse erklaren; die Reizschwellen miissen zwischen etw 
0,1 und 100 Lux variieren. Gleichzeitig wird die Annahme gemacht, daB Hellil 
keitsempfindung und Sehscharfe parallel gehen. Dx ber 


F. Best. Kritische Bemerkungen zu Hechts Theorie der Sehschari 
Naturwissensch. 18, 236—237, 1930, Nr. 11. Hinweis auf andere Erklarungy 
moglichkeiten fiir die Abhangigkeit der Sehscharfe von der Beleuchtungsstarl 
(Grenzkontrast, Adaptationszustand, Pupillendffnung). Gegen die Hechtse 
Theorie wird ferner eingewendet, daB auch bei starker Helligkeit im Sonnenlich 
die Sehscharfe noch zunimmt. Dziobe 


Selig Hecht. Entgegnung an Best. Naturwissensch. 18, 237—239, 1930, Nr. 1 
Besprechung der in vorstehender Arbeit von Best vorgebrachten Argumente. 

Dziobe 4 
W. Linnik. Ein Apparat zur Messung von Verschiebungen in der Sek 
richtung. ZS. f. Instrkde. 50, 192—194, 1930, Nr. 3. Im Bildfeld eines Mikra 
skops, das schrag gegen die spiegelnde Flache gerichtet ist, deren Verschiebu 
gemessen werden soll, befindet sich ein Spalt, dessen Bild durch ein zweite 
symmetrisch angeordnetes Mikroskop betrachtet wird. Bei einer Verschiebung di 
Flache wandert das Spaltbild im zweiten Mikroskop; aus der Wanderung laBt sid 
die Verschiebung der Flache berechnen. Bei geeigneter Anordnung lassen sid 
Verschiebungen bis 300 ~ auf etwa 0,1 ~ genau messen. Dziobe 


E. Meyer. Zu geometrisch-optischen Tauschungen. ZS. f. math. u. nat r 
Unterr. 61, 78—80, 1930, Nr. 2. Eine ebene Figur, bestehend aus zwei sich teilwei 
deckenden Quadraten mit parallelen Seiten und gleicher Seitenlinge, dere 
entsprechende Eckpunkte durch parallele Gerade verbunden sind, erscheint al 
Wiirfel in Untersicht oder in Aufsicht je nach den Bedingungen, unter denen di 
Figur der Wahrnehmung dargeboten wird. Die verschiedenen méglichen a 
werden erértert. Dziobei 


Paul Rossier. Le probléme de l’index de couleur en astronomie physiqu: 
Arch. se. phys. et nat. (5) 12, 61—85, 1930, Januar-Februar. Fiir die Empfine 
lichkeitskurve des menschlichen Auges ist von Ives ein analytischer Ausdruc 
angegeben. worden. Dieser Ausdruck — bzw. eine Superposition mehrerer sole! 
Funktionen — wird zwei verschiedenen Empfangern zugrunde gelegt und 1 
GréBenklassendifferenz (Farbenindex) unter verschiedenen Annahmen (schwarz 


Strahlung, selektive Strahlung) berechnet. Dziob 
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I. Melville Stein. Precision industrial recorders and controllers. Jour 
Frankl. Inst. 209, 201 — 228, 1930, Nr. 2. Vortrag, gehalten am 7. November 192 
Es werden die wesentlichen Aufgaben der industriellen Betriebskontrolle m 
wissenschaftlichen Instrumenten dargelegt. Auer allgemeinen Richtlinien werde 
auch einige Kunstgriffe mitgeteilt, von denen die automatische Kompensation dé 
‘Temperaturschwankungen an der kalten Létstelle eines Thermoelements ddl 
interessanteste ist. Sachs's 
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ans-Joachim Schumacher and Gerhard Sprenger. The decomposition of 
ibrogen pentoxide at low pressures. Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 129—135, 
930, Nr. 2. Die Theorie der einfachmolekularen Gasreaktionen fordert, daB sie 
aterhalb eines bestimmten Druckes anfangen, bimolekular zu verlaufen. Das gibt 
eh zu erkennen in einem Fallen der monomolekular berechneten Konstante. 
ie Zersetzung von N,O; wurde durch Messung des Sauerstoffdrucks (nach dem 
usfrieren von N O, und N,Os5) bis zu niedrigen Drucken verfolgt. Die Reaktions- 
bmperatur war 35° . Bis zu 0,06 mm Hg blieb der Wert der Konstante unverandert 
tO. min—!. Bei 0,036mm ist sie nur noch 5,7, bei 0,01 mm 4,9, bei 
.006 mm 4,05 bis 4,4 . 10-3. min—!. Der Fehler bei kleinen Drucken betragt etwa 
0%. Zwischen Glas- und QuarzgeféBen wurde kein Unterschied gefunden. 
ie Krozpelin. 
rthur Smithells, Henry Whitaker and Theodora Holmes. The Influence of 
Tydrogen and of Water Vapour on the Ignition of Carbon Monoxide. 
ourn. chem. soc. 1930, S.185—194, Februar. Vergleichende Untersuchungen tiber 
en Einflu8 von Wasserstoff und von Wasserdampt auf die Entziindlichkeit von 
<ohlenoxyd-Sauerstoffgemischen durch eine Funkenstrecke ergaben folgendes. 
3ei hoher, aber nicht vollstandiger Trocknung des Kohlenoxyd-Sauerstoffgemisches 
feigt Wasserstoff gegentiber Wasserdampf bei Zugabe gleicher Volumina erhéhte 
iktivitat. Wasserstoff zeigt bei einem Zusatz in Hohe von 0,03 bis 0,06°% bereits 
catalytische Wirksamkeit, Wasserdampf dagegen erst bei einem Zusatz in Hohe 
on 0,12%. Bei noch scharferer Trocknung (monatelangem Stehen des Gas- 


semisches iiber frischem Phosphorpentoxyd) besitzt auch trockener Wasserstofi 
eine Aktivitat. Briickner. 


G. Borelius, W. H. Keesom, C. H. Johansson and J. 0. Linde. Measurement of 
the thermoelectricforce per degree of some pure metals down to the 
temperature of liquid hydrogen, and calculation of the Thomson- 
effect. Proc. Amsterdam 33, 7 = 8 1p h980.. Note oS 1141.] 

(. H. Johansson and J. 0. Linde. Measurement of 
the thermoelectric force per degree of some alloys down to the 
temperature of liquid hydrogen, and calculation of the Thomson- 
affect. Proc. Amsterdam 33, 32—43, 1930, Nel hola ley Steiner. 


G. Borelius, W. H. Keesom, 


2 
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G. D. Mattioli. Sulla definizione di ciclo reversibile e sull’ inversione del 
teorema di Clausius. Cim. (N. 8.) 6, 230—235, 1929, Nr. 5. Justi. 


u der Arbeit des Herrn W. Anderson: 
Gasdruck und der translatorischen 
59, 725—726, 1930, Nr. 9/10. Im 


‘K. Schaposchnikow. Bemerkung z 
Die Beziehung zwischen dem 
Energie der Gasmolekiile“. ZS. f. Phys. 
Gegensatz zu Anderson halt Verf. seine frithere Ansicht aufrecht, da® die Licht- 


‘quanten eine ebenso groke Rotationsenergie als translatorische Energie haben. 
‘Unabhangig hiervon ergibt sich aus der kinetischen Gastheorie die richtige GroBe 
Schames. 


fiir den Druck des Lichtquantengases. 


Wilhelm Geyger. Ein neuer kombinierter Drehschalter fir elektrische 
‘TemperaturmeBanlagen mit mehreren MeBstellen. Helios (Export) 36, 


431 —433, 1930, Nr. 11. [S. 1135.] Geyger. 


-F. Henning und H. Moser. Die Bedeutung des Platins und des Platin- 
rhodiums fiir die Sicherung der Temperaturskala. Heraeus- Festschrift 
1930, S.52—68. Es wird die geschichtliche Entwicklung der Temperaturmessung 


+ 
WW 


> mie 
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mit dem Platinwiderstandsthermometer und dem Thermoelement aus Platiri 
Platinrhodium beschrieben und der Anteil der Reichsanstalt an diesen Arbeite@ 
aufgezeigt. Eine Statistik, welche auf Grund der Protokolle der Reichsansta‘ 

aufgestellt ist, ergibt, daB das Platin-Platinrhodiumthermoelement aus Heraeush 
schem Draht in den Jahren von 1894 bis 1900 zu solecher Vollkommenheit gebracl: 
wurde, da®B nach dem Jahre 1900 von 9915 Stiick gepriiften Elementen nur vie 
Stiick in ihrer Thermokraft zwischen 1063 und 0° um mehr als 1% von def 
Mittelwert, 10304 Mikrovolt, abwichen. Eine ahnliche Statistik fiir die Temper. 
turkoeffizienten des elektrischen Widerstandes von Heraeusschem Platin zeigg 
daB, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Ry)/R, groBer als 1,390 und Rysy¢/h 
groBer als 2,645 ist. Zum SchluB8 wird die Entstehungsgeschichte der internatid 
nalen Temperaturskale und die Bedeutung des Platins und Platinrhodiums i 
derselben dargelegt. Moses 


W. A. Roth und H. Troitzsch. Die elektrische EHichung eines Kalorr 
meters mit Hilfe von Titrationscoulometern. ZS. {. Elektrochem. 86 
242—244, 1930, Nr. 4. Elektrische Eichung ist die zuverlassigste Methode, 
sich ohne laufende elektrische Messungen bewerkstelligen 1a8t, wenn man ei 
geeignetes Titrations- (speziell Silber-) Coulometer in den Stromkreis einschalt 
und mit Coul? . w/t. 4,184 rechnet. Sorgt man dafiir, daB die anodische Stron 
dichte 0,15 Amp. /cm? nicht iibersteigt und titriert man mit 0,05 n Rhodanammor 
lésung aus einer Gewichtsbiirette, so kann man bequem und auf 1 bis 2°/ 9 arbeiter 
Kathodenflissigkeit eine 0,5n KHSO,-Lésung. ~ W.A. Rot 


H. v. Wartenberg und H. Schiitza. Ein neues Silbervoltameter. ZS. 1 
Elektrochem. 86, 254—256, 1930, Nr. 4; auch Heraeus-Festschrift §. 159—163 
1930. Die Schwachen und Unbequemlichkeiten der bisher benutzten Coulos 
metertypen werden besprochen. Elektrolysiert man eine schwach saure Lésung vo 
borfluorwasserstoffsaurem Silber zwischen zwei Ag-Anoden mit < 1,5 A/dm* 
so erhalt man festhaftende Niederschlige, die sich bequem waschen, trocknen une 
wagen lassen. 30g 40% ige, reine HF werden mit 9,3 g H,;BO, versetzt, 12; 
Ag,O darin gelést, auf 100 cem verdiinnt und filtriert. Es kénnen bis 5 g Ag av 
derselben Kathode niedergeschlagen werden. Eine frische Lésung elektrolysieri 
man erst einige Stunden mit 0,1 A/dm?. Man kann auch Stréme von 10—5 Amp} 
mit geniigender Genauigkeit mit diesem Coulometer messen. W.A. Roth 


H. v. Wartenberg und H. Schiitza. Zur Eichung von Kalorimetern. ZS. 
Elektrochem. 36, 256—257, 1930, Nr. 4 (vgl. die vorstehenden Referate). : 
Benutzung des neuen Silbercoulometers, m mg Ag, R Ohm Widerstand und ¢ seé 
StromschluB ist die Wirmemenge m?. R/5,230.¢cal in das zu eichende Kalo 

meter hineingeschickt worden. Der Einflu8 einer Inkonstanz der Stromstarke wire 
diskutiert. Ein bequemer Heizwiderstand (Manganindraht aufgespult, an Ch 
Drahten in ein mit Phthalsiurediathylester gefiilltes Rohr aus Bleiglas ein 
geschmolzen) wird beschrieben. So kann man ohne konstante Batterie und Mebi 


instrumente mit Waage und Taschenuhr auf 1°/,, genau eichen. W. A. Roti 


fi 


R. Grau und W. A. Roth. Zur physikalischen Chemie des Schwefeleausp| 
anhydrids. ZS. f. anorg. Chem. 188, 173—185, 1930, Marz. Uber die Allotropi4 
des festen SO, gehen die Meinungen sehr auseinander. Die Verff. vertreten der 
Standpunkt, da jedes oberhalb 16,8° feste SO, durch kleine Mengen Wasser ver! 
unreinigt ist. Die Darstellung von reinstem SO, wird beschrieben, der Dampf' 
druck zwischen 14,90 und 44,6°C bestimmt, detain die Verdampfungewaaaa 


5. Kalorimetrie, spezifische Warme 1193 


sei 25° zu 10,16 kcal/Mol abgeleitet, wahrend eine vorlaufig direkte Bestimmung 
© kcal lieferte. Die Loésungswirme von fliissigem SO, wird bei etwa 19°C 
bestimmt (zu H,8O,. 5000 H,O + 41,18 + 0,02 kcal); die Werte fiir ,,festes SO; 
ehwanken, weil keine einheitliche Substanz vorliegt. W. A. Roth. 


R. Grau und W. A. Roth. Verdiinnungswarme der Schwefelsaure. ZS.f. 
aAnorg. Chem. 188, 186—199, 1930, Marz. Zur exakten Bestimmung der Ver- 
brennungswarme schwefelhaltiger Stoffe miissen die Verdiinnungswarmen von 
Schwefelsdure in einem gro8en Bereich bekannt sein. Die bisherigen Messungen 
Bronsted 1910) zeigen eine Liicke. H,SO,. 0H,O bis 224 H,O werden bei 
18 bis 19° bis auf 10000 H,O verdiinnt, wobei dafiir Sorge getragen wird, da’ sich 
keine Neutralisationswarme mit dem Alkali des Glases iiberlagert (GefaBe aus 
ber, paraffiniertem Glas oder V 4A-Stahl von Krupp). Die Ergebnisse werden in 
einer Kurventafel (S. 193) wiedergegeben. Die Daten stimmen bis auf etwa 
0,01 kcal /Mol mit denen von Bronsted iiberein, waihrend die Ubereinstimmung mit 
Naudé (ZS. f. phys. Chem. 135, 209, 1928) weniger gut ist; dort sind Neutrali- 


sationseffekte nicht ausgeschaltet. Hine Verdiinnungswirme auf co H,O laBt 


sich nicht angeben. Der Temperaturkoeffizient wird fiir verschiedene Konzen- 


trationen bestimmt; auch hier gehen die Zahlen mit den von Bronsted aus dem 
W. A. Roth. 


Kire hhoffschen Satz abgeleiteten gut zusammen. 


§. Chapman. A Note on the Measurement of the Specific Heats of Gases. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 675—682, 1930, Nr. 803. Zu der Methode von 
(vgl. diese Ber. 8. 690), die spezifischen Warmen 


Blackett, Henry und Rideal 
der Gase durch den Temperaturgradienten in einem vom Gas durchstrémten 


Rohr zu bestimmen, schlagt Verf. eine etwas abweichende Anordnung vor. An 
Stelle des einen Rohres sollen zwei mdglichst identische Rohre treten, wobei die 
‘beiden zu vergleichenden Gase durch je ein Rohr geleitet werden. Die Rohre 
'befinden sich mit je einem Ende auf der Temperatur ¢,, die beiden anderen Enden 
‘auf der Temperatur ¢,. Durch Regulierung der Strémungsgeschwindigkeiten kann 
erreicht werden, da die Mittelpunkte beider Rohre keinen Temperaturunterschied 
Aus dem Verhaltnis der Strémungsgeschwindigkeiten kann. dann das 
rmen berechnet werden. Verf. fiihrt eine Reihe von 
r tiberlegen halt, 
tur. Ruhemann. 


-aufweisen. 
‘Verhaltnis der spezifischen Wa 
“Punkten an, in denen er seine Anordnung der oben erwaéhnten fu 


“und gibt einige Anweisungen fiir den zweckmaBigen Bau der Appara 


| Frederick D. Rossini. Heat capacities in some aqueous solutions. Bur. of 
Stand. Journ. of Res. 4, 313—327, 1930, Nr. 2 (R.P. 151). Auf die Wichtigkeit der 
 scheinbaren Molalwarme des gelésten Stoffes sowie der partiellen Molalwarme des 
_gelésten Stoffes und des Lésungsmittels (Wasser) und der relativen partiellen 
“Molalwarme des Wassers zur Berechnung der spezifischen Warme beliebiger 
wassriger Losungen und der Aktivitatskoeffizienten von Substanzen in wassrigen 
| Lésungen bei beliebiger Temperatur wird hingewiesen. Dabei ist die scheinbare 
| Molalwarme 
40, Orgy “Puy ; 


Cc ™m m 


; Cc Puy = 55,508 Gp} = Warmekapazitat von 1000 g Wasser; C Pp) = 55,508 Cp? 
4 m ®g = Warmekapazitat von 1000 g Wasser + m Mole gelosten Stoff; m = Mo- 


‘Jalitat; die partielle Molalwérme (des gelésten Stoffes bzw. Wassers) cp = 0C p/dm 


a Temperaturkoeffizient des Warmeinhaltes von 1 Mol (geloster Stoff oder 
tz Lésungsmittel); die relative partielle Molalwarme des Wassers Cp, — Cp? (partielle 
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Molalwarme des Wassers in Lésung — partielle Molalwarme des reinen Wassers). 
Diese Molalwirmen lassen sich aus den Daten von Richards und Mitarbeiterr 
(Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 1925 und 51, 1929) iiber die spezifischen Warmen vone 
wassrigen Losungen berechnen. In graphischer und tabellarischer Form sind sid 
ausgewertet fiir die wassrigen Lésungen von Salzsaure, Natriumhydroxyd, Essig 
sdure, Natriumacetat, Calciumchlorid, Bariumchlorid, Citronensaure, pr. Natrium- 
citrat, sek. Natriumcitrat und tert. Natriumcitrat. Die Ergebnisse werden he 
nutzt, um das Verhalten der Ionen und Molekiile in wassrigen Lésungen zu deuten: 
und werden in Verbindung mit den aus der Theorie von Debye und Hickep 
erhaltenen diskutiert. Staude « 


H. Muraour et G. Aunis. Sur la loi de combustion des poudres colloidaless 
C. R. 190, 485—488, 1930, Nr. 8. Bisher galt fiir die Verbrennungsgeschwindigkeiti 
feinverteilter Pulver V =.KP" (wo P = Druck und n ~ 0,66 bis 1). Verff4 
finden dagegen V =~ a+ 6P. a entspricht einer zusatzlichen, vom Druck unab- 
hangigen Energiezufuhr, wahrend 6 den molekularen Zusammensté6Ben Rechnung$ 
tragt. . Gemant.t 


Albert Wassermann. Isotherme Bestimmung kleiner positiver Warme-+ 
tonungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 146, 409—417, 1930, Nr.6. Die Methode 
v. Wartenbergs (diese Ber. 7, 1574, 1926), die negative Verdiinnungswarme 
einer konzentrierten Ammoniumnitratlésung zur isothermen Bestimmung positiver 
Warmeténungen zu verwenden, wird vom Verf. auf die Messung wesentlich kleine 
rer Warmemengen ausgedehnt. Das von ihm beschriebene Kalorimeter besteht iz 
wesentlichen aus zwei ineinandergehangten SilbergefaBen, von denen das auBere 
die zu bestimmende Warmeténung aufnimmt, welche durch die Verditnnungswarm 
des ins innere Gefai® hineingetropften Ammoniumnitrats kompensiert wird 
Die GefaiBe, von denen jedes mit einem sehr gleichmaBig arbeitenden Rii 
versehen ist, sind zum Schutz gegen Leitung und Strahlung von einer Reihe vont 
Metallmanteln umgeben. Das ganze Kalorimeter steckt in einem groBen Wasser 
thermostaten mit elektrischer Temperaturregulierung. Das Kalorimeter wurde 
zunachst dadurch geeicht, daB die scheinbare Verdiinnungswarme des Ammonium4 
nitrats durch Kompensation elektrisch zugefiihrter Energie frisch bestimn.t unde 
mit den Werten v. Wartenbergs und Lerner-Steinbergs verglichen wirde. 
Zur weiteren Kalibrierung diente eine Bestimmung der Lésungswarme vonil 
Lithiumchlorid in Wasser. Hierbei wurden die Werte von Lange und Di Tr 
(diese Ber. 7, 1853, 1926) zum Vergleich herangezogen. ine | 


W. Swietostawski et Mlle J. Bobinska. Sur la chaleur de combustion aw 

camphre, de l’azobenzéne et de l’hydrazobenzéne. Bull. int. Acaail 
Polon. Krakau (A) 1929, S. 621 —630, Nr. 10. Die Bestimmungen wurden in eine! pH 
adiabatischen Kalorimeter ausgefiihrt, das mit Benzoesiure geeicht war. Derent 
Verbrennungswirme wurde zu 6319 kal/g, im Vakuum gewogen, angenommen.! 
Fiir die isothermen Verbrennungswirmen (20°) wurde fiir 1 g der untersucht ent 
Stoffe (in Luft gewogen) gefunden: Campher 9260,7 cal + 0,027%, Azobe a 
8483,8 cal + 0,03%, Hydrabenzol 8624,3 cal + 0,05°%. Die Substanzen warent 
sorgfaltig gereinigt. Obwohl das Azobenzol entgegen den Angaben W. A. Roths 
ohne Riickstand verbrannte, wurde es nochmals mit Paraffinél als Hilfssubstanzi 
verbrannt. Es ergab sich der gleiche Wert, der aber 0,23% iiber dem von Rotht 
angegebenen liegt. Die Angaben. Lemoults [Ann. chim. phys. (8) 18, 5627 
fiir Azo- und Hydrazobenzol stimmen unter sich nicht geniigend iiberein. Die vonst 
den Verff. verwendeten Proben dieser Stoffe hatten denselben Reinheitsgrad wie 

die von Petit [Ann. chim. phys. (6) 18, 145] benutzten. Kroepelin.: 
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). Alexejew und D. Awanessow. tiber die Reaktion von Wasserstoff und 
suerstoff. ZS.f. Phys. 59, 864—871, 1930, Nr. 11/12. Die Verff. bestimmen 

Grenzdrucke fiir verschiedene Wasserstoff -Sauerstoffgemische bei 20° und 
200° in 20 cm langen Reaktionsgefafsen von 55, 45, 35 und 17 mm Durchmesser, 
bei denen noch Fortpflanzung der Reaktionswelle nach Ziindung mit einem 
5mm langen, zur WeiSglut erhitzten Platindraht stattfindet. Damit die Drucke 
wihrend der Reaktion konstant bleiben, ist das Reaktionsgefa8 mit einem bis zu 
dem gleichen Drucke mit CO, gefiillten groBen PuffergefaB verbunden. Die Ver- 
suche ergeben, daB ein bei verschiedenen GefaiBen und Temperaturen verschiedener, 
aber stets bestimmter Grenzpartialdruck von O, existiert, bei welchem die Fort- 
pflanzung bei beliebigen H,-Drucken unméglich wird. Unter Zugrundelegung der 
yon Marshall angefiihrten Kettenreaktion : 


Rees Oyo Orem I Be Oe (1) 
HOF i H, —~> H,0,+ H eT TAR Ce ce Boe Ces (2) 
Vv 
H,0 +0 


H* + 0, —> HO§ usw. 


kénnen die Verff. unter der Annahme, da® die Fortpflanzung dadurch unméglich 
wird, daB die Entfernung der O,-Molekiile diejenige Grenze erreicht, bei der die 
Lebensdauer der H*-Atome nicht mehr ausreicht, um die Reaktion (1) zu be- 


wirken, diese wahrscheinliche Existenzdauer des H*-Atoms zu 10—* sec berechnen. 
Bollé. 


‘F. Berl und H. Bausch. Uber Verbrennungsgrenzen brennbarer Gas- 
Luftgemische bei héheren Drucken. II. ZS. £. phys. Chem. (A) 145, 347 
/— 359, 1929, Nr. 5. In einer friiheren Arbeit von Berl und Werner (ZS. f. angew. 
Chem. 40, 245—250, 1927, Nr. 9) sind in einer bis zu 3000 Atm. gepriiften Stahl- 
‘bombe Mischungen von Luft mit Wasserstoff, Athylen und Methan sowie mit 
“Kther- und Benzoldampfen auf ihre Explosionsgrenzen bei verschiedenen Anfangs- 
drucken, die bis zu 600 at Uberdruck gesteigert werden konnten, untersucht 
worden. Als Ziindung wurde nach Versuchen mit verschiedenen anderen Ziind- 
vorrichtungen ein 2mm langer, 0,1 mm starker Silberdraht als geeignet befunden, 
der durch Anlegen von 16 Volt zum Schmelzen gebracht wurde. Auf die Zindung 
wird deshalb Nachdruck gelegt, weil die Abweichungen anderer Versuche zumal 
bei Atmospharendruck zum Teil auf der Verwendung anderer Ziindungsarten be- 
-tuhen. Die sehr umfangreichen Versuchsergebnisse lieBen sich im wesentlichen 
dahin zusammenfassen, da bei den Gas-Luftmischungen nach einer anfanglichen, 
2. B. bei Wasserstoff—Luft bis zu etwa 20 at reichenden Verengung der Ex- 
' plosionsgrenzen bei weiterer Drucksteigerung eine erhebliche Erweiterung des 
-Verbrennungsbereichs eintritt. Auf Grund von Untersuchungen iiber die Ab- 
hangigkeit der Verteilung des Sauerstoffs auf die Bildung der Verbrennungs- 
_ produkte vom Anfangsdruck gelangten die Verff. zu der Auffassung, da® bei der 
-Verbrennung der Kohlenwasserstoffe eine Spaltung in wasserstoffarmere oder 
_ -wasserstofffreie Komplexe stattfindet und die besonders an der oberen Grenze 
_eintretende Erweiterung des Verbrennungsbereichs auf der voriibergehenden 
- Bildung und Umsetzung von Wasserstoff beruht. Die anfangliche Verengerung des 
- Bereichs fiihren sie auf , uberkalorische Ziindung zuriick, deren Wirkung mit 
- der Drucksteigerung abnimmt. Bei Ather- und Benzol-Luftmischungen, bei denen 
die Explosionsgrenzen aus den Kurven abgeleitet werden mussen, welche fiir jede 


- Temperatur den Anfangsdruck angeben, bei dem Explosion stattfindet, ergab sich 
g der Explosionsgrenzen als bei Gasen. In der 


eine noch starkere Erweiterun, 
_ vorliegenden Arbeit werden nun weitere nach derselben Methode gewonnene 


2 
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Ergebnisse fiir Gemische von Luft mit Kohlenoxyd, Wassergas, Ammoniak un 
Ammoniakkontaktgas mit und ohne Methanzusatz mitgeteilt. Die bis zu 800 aw 
sich erstreckenden Versuche ergeben in allen Fallen eine Erweiterung der Ver 
brennungsgrenzen mit steigendem Druck. Verff. finden im Gegensatz zu anderer: 
Beobachtern, daB Ammoniak-Luftgemische bei Normaldruck nur bei 21,9% NH 
explosiv sind, was also der theoretischen Verbrennungsgleichung entsprichti 
Sie fiihren das auf iiberkalorische Ziindung bei den anderen Versuchen (Schlum 
berger und Piotrowski, Journ. f. Gasbeleuchtg. 57, 941, 1914) zurtick una 
weisen auch auf starke Abkiihlung bei ihrem staéhlernen ExplosionsgefaB hing 
Die obere Grenze von Kontaktgas-Luftmischungen liegt hoch und ist vom Druck. 
verhaltnismaiBig wenig abhangig. Gleichzeitig anwesendes Methan bewirkt eine 
Verengung des Explosionsbereichs. Bollé 


E. Berl und H. Bausch. Uber Verbrennungsgrenzen brennbarer Dampf. 
Luftgemische bei héheren Drucken. III. ZS. f. phys. Chem. (A) 1454 
451— 460, 1929, Nr. 6. Die in friiheren Arbeiten (siehe vorstehendes Referat una 
Berl und Fischer, ZS. f. Elektrochem. 30, 29, 1924) angewandten Methoder: 
werden zur Untersuchung des Druckeinflusses auf die Verbrennungsgrenzen dex 
Mischungen von Luft mit Dampfen von Athylalkohol, n-Hexan, Cyclohexan 
Cyclohexen und Benzin-Benzolmischung bis zu hohen Drucken angewandt{ 
Die Explosionsgrenzen erfahren mit steigender Verdichtung eine wesentlicha 
Erweiterung. Die bei Hexan- und Cyclohexan-Luftgemischen gefundene Er- 
weiterung der unteren Grenze wird auf Abspaltung von Wasserstoff und Peroxyd. 
bildung zuriickgefiihrt. Durch gleichzeitige Anwesenheit von aromatischer 
Verbindungen wird dieser Einflu8 der Drucksteigerung wesentlich herabgesetzt 4 
Cyclohexan verharzt bei Gegenwart von Luftsauerstoff unter DruckeinfluB schor 
bei niedrigen Temperaturen und kann mit Luft nicht zur Explosion gebracht werden. 


Bolléé 


P. Mondain-Monval et B. Quanquin. Température d’inflammation spon4 
tanée des mélanges gazeux d’air et d’hydrocarbures saturés. In4+ 
fluence de la pression et du chauffage préalable. C. R. 189, 917—919 
1929, Nr. 22. In friiheren Arbeiten (C. R. 187, 892, 1928 und 189, 761, 1929 
Nr. 19) hatte der erstgenannte der Verff. im Verein mit M. Dumanois festgestellt. 
da beim Erwarmen von Gemischen von Luft mit Pentan und anderen gesattigte 
Kohlenwasserstoffen von einem gewissen Prozentgehalt an, der etwas unterhalb 
des der theoretisch vollstindigen Verbrennung entsprechenden liegt, bei einem 
Anfangsiiberdruck von 5,3 kg/cm? bereits vor Beginn der explosiven Entflammung f 
etwa bei 230° C, eine Reaktion eintritt, die sich in einem rapiden Anwachsen des 
Gradienten der Temperaturdruckkurve anzeigt, die bis dahin nahezu geradlinigg 
verlauft und nur bei 120° einen leichten Knick nach unten aufweist. Diese vor de 
Entflammung einsetzende Reaktion konnte auch chemisch durch Bildung vo1 
Aldehyden, besonders von Formaldehyd und C O,, nachgewiesen werden. Nach der‘ 
vorliegenden Arbeit, die diese Erscheinungen auch bei Atmospharendruck unter- 
sucht, tritt hier diese Reaktion erst bei 325° C ein. Bei dieser Temperatur fiillt sil 
das 80cm lange, 2cm weite Glasrohr, in welchem das Gemisch erwarmt wird 
und der daran angeschlossene Ballon, auf den noch mehrere Vorlagen folgen, 
deren eine das Reagens von Schiff enthalt, mit schwerem weiBen Rauch, der eine 
starke Aldehydreaktion zeigt. Gleichzeitig tritt ein plotzlicher Temperaturanstiegs 
von etwa 40°C ein. Vermehrt man den Luftgehalt, so sinkt die Temperatur i 
einigen Sekunden und der Rauch verschwindet. Bei Erhéhung der Temperatu 
tritt dann bei 325° die Reaktion wieder ein und schreitet stetig fort, wobei sich in 
dem Ballon eine zwei Schichten bildende Fliissigkeit niederschlagt. Die oberstet 
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thalt auBer Pentan einen merklichen Gehalt an Formaldehyd und geringe 
Miengen anderer Aldehyde. Die untere braune, an Fettsaéuren reiche Schicht gibt 
len Anla® zu der Rauchbildung. Bei anderen gesattigten Kohlenwasserstoffen 
rfolgt die Reaktion ahnlich bei nahezu denselben Temperaturen, nur bei Octan 
ereits bei 269°C. Im Dunkeln kann man eine schwache blaue Lumineszenz 
(,,kalte Flamme“ auch bei Oxydation von Ather beobachtet von Perkin, Journ. 
hem. soc. 41, 363, 1882) gleichzeitig mit dem Erscheinen des Rauches beobachten. 
‘rwirmt man die Bestandteile des Luft-Pentangemisches jeden fiir sich auf 
325°, was in demselben Rohr durch eine nicht naéher beschriebene Versuchs- 
anordnung méglich ist, so ist eine weitere Warmezufuhr von 3 sec nétig, bis die 
Reaktion, der Rauch und die kalte Flamme eintritt. Bei den friiheren Versuchen 
4rat erst nach Vorerwaérmung von 35 Minuten bei Drucken von 13 kg/cm? die 
Reaktion bei 225° und bei Drucken von 1,8 kg/cm? sowohl in einer Stahl- wie in 
einer Glasbombe bei 240° C ein. In diesen Differenzen gegentiber dem Resultat bei 
Atmospharendruck (325° C) tritt zugleich mit dem Hinflu8 des Druckes auf die 
Temperatur der Oxydation auch der Ejinflu8 der Vorerwaérmung auf die Ent- 
flammungstemperatur der Kohlenwasserstoffe hervor und erklart bis zu gewissem 
Grade die Abweichung zwischen in der Bombe bestimmten Entflammungs- 
temperaturen und den viel hoheren nach der Methode von Moore gefundenen 


Werten. Bollé. 


P. Mondain-Monval et Bernard Quanquin. Inflammation spontanée des 
mélanges d’air et d’hydrocarbures. Influence de la concentration. 
CG. BR. 189, 1194—1196, 1929, Nr. 26. Die Arbeit enthalt in graphischer Darstellung 
mitgeteilte quantitative Ergebnisse der weiteren Untersuchung der vorstehend 
‘referierten Erscheinungen bei Erwarmung von unter 5kg/em* Anfangsdruck 
‘stehenden Gemischen von Luft und gesattigten Kohlenwasserstoffen in geschlossener 
| Bombe von 0,7 Liter Inhalt in ihrer Abhangigkeit von der in Kubikzentimetern des 
eingeftihrten Kohlenwasserstoffs ausgedriickten Konzentration. Die Temperatur, 
‘bei der der plétzliche Druckanstieg erfolgt, sinkt von etwa 225° bei 0,35 cm? 
‘stetig und langsam mit wachsender Konzentration. Nach Offnen der Bombe war 
‘bei Konzentrationen zwischen 0,8 bis 3,6cm* eine mit der Konzentration an- 
‘steigende und wieder fallende starke RuBabscheidung festzustellen, bei kleineren 
und merkwiirdigerweise bei héheren Konzentrationen aber davon keine Spur. 
Gewisse nicht mitgeteilte Unstetigkeiten in der Abhangigkeit der plétzlichen 
‘Drucksteigerung von der Konzentration fiihrten die Verff. zur Beobachtung der 
-Explosionsflamme durch ein in die Bombe eingesetztes Glasfenster. Bei Konzen- 
trationen tiber 3,6 em? erscheint die nur im Dunkeln sichtbare blauliche Lumines- 


-genz. In dem der RuBabscheidung entsprechenden Gebiet erscheint eine helle 
‘gelbe Flamme, bei der vélligen Verbrennung entsprechenden Konzentrationen 
Die Verff. ziehen den SchluB, daB die 


(etwa 0,4 cm’) eine dunkelblaue Flamme. 

durch den plétzlichen Druckansteig sich anzeigende exothermische flammenlose 
“Reaktion, die von der wahren Verbrennung nicht zu trennen ist, die Hinleitung zu 
der bei geeigneten Konzentrationen einsetzenden Entflammung bildet. Bollé. 


ATS 


Willi M. Cohn. Uber neuartige Steinzeugmassen. III. Das Ausdehnungs- 
verhalten bis zu mehr als 1200°C. Ber. D. Ker. Ges. 11, 62—70, 1930, Nr. 2: 
In der vorliegenden Arbeit wird iiber Untersuchungen des Ausdehnungsverhaltens 
von neuartigen Steinzeugmassen. perichtet, welche mit Hilfe eines neu entwickelten 
- Komparators bis zu Temperaturen von mehr als 1200°C durchgefiihrt wurden. 
4 An Hand von Kurven und Tabellen werden die Ergebnisse der Messungen dar- 
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gestellt. Es ergibt sich, daB die neuartigen Steinzeugmassen auch bis zu holies 
Temperaturen eine gleichférmige Ausdehnung aufweisen, welche wesentlick 
geringere Werte besitzt als die der tiblichen Steinzeugmassen. . Will M. Cohn 


F. Bourion et E. Rouyer. Etude cryoscopique du paraldéhyde en solutes 
aqueuse, et dans les solutions de chlorure de potassium. C..R. 190) 
585—587, 1930, Nr.9. Paraldehyd zeigt in wassriger Lésung von. 0,125 bi) 
0,75 Mol/Liter unverandertes einfaches Molekulargewicht. Daher wurde er zu 
Bestimmung der kryoskopischen Konstante von 0,5 und 1,225 molaren KCl’ 
Lésungen benutzt. Von der gesamten beobachteten Gefrierpunktserniedrigung 
wurde die der reinen Salzlésung abgezogen, aus der Differenz die Konstant: 
berechnet. Sie ergab sich in 0,5 molarem KCl zu 23,72 bei kleinen Paraldehydi 
konzentrationen und fiel mit steigender Konzentration bis 22,78. In der 1,225 mog 
laren KCl-Lésung wurden Werte gefunden von 32,55 bis herab zu 29,86. De 
Abfall wird mit der Assoziation des parr ictigrs zu Zweifach- bzw. Dreifachl 
molektilen zu erklaren gesucht. Kroepem 


A. von Antropoff und E. Falk. Der Schmelzpunkt des Calciums und dasa 
System Calcium—Calciumnitrid. ZS. f. anorg. Chem. 187, 405—416, 1930) 
Nr. 4. Das Zustandsdiagramm des Sy stems Calcium— Calciumnitrid wurde durek 
Aufnahme von Abkithlungskurven in einer Argonatmosphare untersucht. d 
System bildet ein Eutektikum bei 3 bis 4% Nitrid. Bei 780° und bei 809° oi | 4 
eutektische Schmelztemperaturen gettintians Es konnte aber: nicht genau fest 
gestellt werden, welche dieser beiden Temperaturen dem System Calcium — Calcium 
nitrid entsprach. Calcium, welches durch Sublimation im Vakuum gereinigt wan 
zeigte einen Schmelzpunkt bei 848°. Beriicksichtigte man die Erniedrigungs 
die durch einen noch vorhandenen Rest von 0,3 bis 0,4°% Nitrid hervorgerufer 
wurde, so folgte fiir den Schmelzpunkt des reinen Galata der Wert 851 + 14 
Der Schmelzpunkt von Calciumnitrid wurde bei 1195 + 1° gefunden. Tingwaldil 


K. C.D. Hickman. A low-pressure tensimeter. Journ. phys. chem. 34 
627—636, 1930, Nr. 3. Der Dampfdruck organischer Fliissigkeiten wird nach 
folgender Methode gemessen. In einem Kolben, der mittels einer Hochvakuumi 
pumpe evakuiert werden kann, befindet sich die Fliissigkeit, deren Dampfdrue 
bestimmt werden soll, in geniigender Menge, so daB stets fliissige Phase vorhander 
ist.’ Von diesem Kolben fiihrt eine enge Kapillare zu einem zweiten, der mil 
getrocknetem, reinem Stickstoff gefiillt ist und mit einem Mac Leo dschen Vakuumt 
meter in Verbindung steht. Wird jetzt evakuiert, so sinkt in der ganzen Apparat ave 
der Totaldruck, bis er dem Dampfdruck der Fliissigkeit gleich ist. Bei geniigena 
groBer Oberfliche und richtiger Weite der Kapillare wird sich, solange Fliissigkeil 
vorhanden ist, der Druck in beiden Kolben nicht Andern. Infolge der Drosseluns 
durch die Kapillare verbleibt im zweiten Kolben Gas unter einem Druck, dee 
gleich dem Dampfdruck ist und mit dem Mac Leodschen Vakuummeter gemesse 
wird. Auf diese Weise sind fiir Temperaturen von 30 bis 250° die Dampfdrucke von 
etwa 20 organischen Fliissigkeiten, darunter Vakuumél, Methyloleat, bestimmt? 
auBerdem auch von Quecksilber. Der Logarithmus des Druckes als Funktion der 
reziproken absoluten Temperatur ergibt mit geniigender Genauigkeit bei allen e 


gerade Linie. Allerdings biegen bei niedrigeren Temperaturen die Kurven nach 
unten ab. Hi. Ebert 


W. Meissner und B. Voigt. Vakuummantelflaschen aus Metall fiir fliissigen 
Wasserstoff. ZS. f. Instrkde. 50, 121—141, 1930, Nr. 2. Vakuummantel! 
flaschen aus Metall von 10 Liter Inhalt, die von der Sprengluftgesellschaft he 
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pestellt waren, erwiesen sich fiir fliissigen Wasserstoff als nicht brauchbar. Um die 
iinde hierfiir festzustellen und Abhilfe zu schaffen, wurde die Theorié und 
Konstruktion der Vakuummantelflaschen aus Metall eingehend behandelt. Im 
theoretischen Teil wird zunachst der Strahlungsaustausch zwischen der inneren 
kalten und der duSeren warmen Wandung berechnet. Dabei wird die gesamte, 
in der inneren Wandung absorbierte Strahlung gefunden als Summe der Energie- 
betrage, die beim wiederholten Hin- und Hergang der von der aéuBeren und inneren 
Wandung emittierten Strahlung in der inneren Wandung stecken bleiben, und zwar 
unter Beriicksichtigung der Abhingigkeit der Emission und Absorption vom 
Winkel gegen die Flachennormale. Die Absorptionskceffizienten fiir die in Be- 
tracht kommende langwellige Warmestrahlung kénnen dabei nach der Max- 
wellschen Theorie aus elektrischer Leitfahigkeit der Wandungen, der Schwingungs- 
zahl der Strahlung und dem Einfallswinkel berechnet werden. Die Auswertung der 
sich ergebenden Integraldrucke fiir die gesamte absorbierte Energie Ws 
erfolgt nach einem Naherungsverfahren fiir Eisen, Neusilber und Silber als 
Wandungsmaterial. Sodann wird die durch Warmeleitung in der inneren Wandung 
vom Flaschenhals her zugefiihrte Energie Wy berechnet, sowie die Energie Wg, 
die durch Gasreste jim Vakuummantel der inneren Wandung zugeleitet wird. 
Im zweiten, experimentellen Teil wird die Wirksamkeit verschiedener Arten von. 
Adsorptionskohlen untersucht und gezeigt, da8 fiir den vorliegenden Zweck, 
d.h. die Erzielung méglichst hohen Vakuums, die KokosnuBkohle am geeignetsten 
ist. Es werden, um hohe Evakuierungsgeschwindigkeit zu erreichen, groBe Off- 
ungen zum Kohlengefas angebracht. Um die Strahlungsverluste herabzusetzen, 
werden die inneren Wandungen, die aus Eisen und Neusilber bestanden, versilbert. 
‘Im dritten Teil werden die praktischen Ergebnisse mit der Theorie verglichen, 
wobei sich gute Ubereinstimmung ergibt. Durch die Versilberung wird die Ver- 
‘dampfung des fliissigen Wasserstoffs auf mehr als den dritten Teil herabgedrickt. 
‘Die neuen KohleadsorptionsgefaBe bewirken, da zum Abkiihlen der Flaschen nur 
etwa ein halbes Liter fliissigen Wasserstoffs erforderlich ist. Es verdampfen in 


ihnen dann weiter etwa 15 g/Stunde. Dieser Betrag rihrt hauptsichlich von 
W. Meissner. 


‘Warmeleitung im Flaschenhals her. 
0. Feussner und L. Miller. Ein neues Verfahren zur Bestimmung sehr 
tr ; : é 
hoher Temperaturen und seine Anwendung auf verschiedene Platin- 
legierungen. Heraeus-Festschrift 1930, S.1—17. Die Schmelzpunkte einiger 
Legierungen der Platinmetalle wurden durch photoelektrische Helligkeitsmessungen 


an den schmelzenden Metallen bestimmt. Das von dem erhitzten Metall ausge- 


“strahlte Licht gelangte nach dem Durchgang durch geeignete Filter in eine licht- 
Beim Schmelzen oder 


-elektrische Zelle, deren Photostrom registriert wurde. 
Exstarren des Metalls zeigte sich dann ein Haltepunkt in dem Stromverlauf. 
Verwertet wurden nur die Haltepunkte wahrend des Erstarrens. Zur Festlegung 
der Abhangigkeit zwischen Photostrom und Temperatur dienten die Stromangaben 
“pei den Schmelzpunkten von Pd, Pt, Rh und Ir. Es wurde dabei angenommen, 
| da® diese Metalle wihrend des Schmelzens ein annahernd gleiches Reflexions- 


| vermégen besitzen. Die Photozelle war eine evakuierte Maschenzelle aus Uviol- 


'glas mit Kaliumbelag und hatte ihre maximale Empfindlichkeit bei 0,43 /. 


Da die Angaben der Zelle sich im Verlaufe langerer Zeiten etwas anderten, wurden 
yor und nach jeder MeBreihe die Eichpunkte neu bestimmt. Nach diesem Verfahren 
wurden die Systeme Pt —Ir und Pt—Rh thermisch untersucht. Aus dem Schaubild 
“der Schmelztemperaturen ging hervor, da® Pt und Ir und ebenso Pt und Rh eine 
_ liickenlose Reihe von Mischkristallen bildeten. Schliffbilder an der 50% igen 
| Legierung bestitigten den Befund. Tingwaldt. 


fee’ 
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G. Ribaud. Sur le calcul dela température des flammes et leur teneur en 
hydrogéne atomique. C. R. 190, 369— 371, 1930, Nr. 6. Unter Beriicksichtigung 
der Dissoziation des Wasserstoffs wird eine Berechnung der Temperaturen von 
Wasserstoff-Sauerstoff-Flammen durchgefiihrt. Hierbei wird fiir die Dissoziations- | 
wairme des Wasserstoffmolekiils nach Langmuir der mittlere Wert 100000 
angenommen. Die Ergebnisse der Rechnungen stimmen annéhernd mit den 
experimentellen Befunden iiberein. Tingwaldt. | 


E. Berl und Fritz Liéblein. Zur Kenntnis der keramischen Eigenschaften 
von Kalk-Tonerde-Silikaten und anderen feuerfesten und hoch- 
feuerfesten Materialien. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwes..Nr. 325, | 
28 S., Berlin, VDI-Verlag, 1930. H. Ebert. : 


Otto Seibert. Die Warmeaufnahme der bestrahlten Kesselheizflache.) 
Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwes. Nr. 324, 175., 1930. Berechnungen : 


iiber die Strahlung in Kesseln mit Anwendung auf zwei Bauarten des Feuerraumes. | 
Max Jakob.: 


Hans Rudolf Karg. Der mittlere theoretische Gegendruck (pwo) und. 
dessen Beziehungen zum tatsichlichen mittleren Gegendruck in 
kg/qem bei Kolbenkompressoren, sowie deren mechanische Wir- 
kungsgrade. Férdertechn. u. Frachtverk. 23, 109—114, 1930, Nr. 6. Rechne- 


rische Bestimmung in Verbindung mit einem neuen, einfachen graphischen 
Verfahren. Scheel. 


F. Sass. Versuche zur Entwicklung kompressorloser GroBdiesel- 
motoren. AEG Mitt. 1930, S. 25—32, Nr. 1. Der Zweck der Versuche war, | 
die Frage zu klaren, wieweit fein zerstéubte Brennstoffstrahlen imstande sin 

verdichtete Luft zu durchdringen, da hiervon die Méglichkeit des Baues groBer 
kompressorloser Dieselmotoren abhangt. Die Versuchsanordnung bestand a’ 

einer auf zwei Seiten mit Fenstern aus starkem, optischem Glas versehenen Kammer, ; 
die mit verdichteter kalter Luft von 10 bis 15 at Uberdruck gefiillt war und 
die mittels eines Brennstoffventils durch eine Kolbenpumpe ein Brennstoffstrahl | 
mit einem Einspritzdruck von etwa 300 at eingespritzt wurde. Da durch die : 
schlagartige Wirkung eines Nockens auf den Kolben der Brennstoffpumpe de 
Strahl in der auBerordentlich kurzen Zeit von etwa 15/199)sec erzeugt wurde, | 
so war fiir die photographische Aufnahme nur die Belichtung durch den elek-- 
trischen Funken anwendbar, dessen Dauer etwa 10— sec betragt. Bei der in einem 
Zeitabstand von etwa 1;5/j 99) sec erfolgenden Entladung von neun Hochspannung} 
kondensatoren iiber die Funkenstrecke wurde auf einer Filmtrommel die Be 
wegung des Brennstoffstrahles aufgenommen und daraus die Durchschlagskraft 
und die Geschwindigkeit des Strahles ermittelt. Die Versuche, die sich auf die 
Feststellung des Einflusses der Form des Brennstoffnockens, der Rohrleitung, de 
Gegendrucks in der Spritzkammer, des Durchmessers des Brennstoffstrahles l 
der Einspritzgeschwindigkeit erstreckten, ergaben, da® sich eine fiir den Bau der 
gréBten Dieselmaschinen ausreichende Durchschlagskraft erzielen lat. = 
suche iiber den Einflu8 der Zahfliissigkeit des Brennstoffes sind im Gange. 


